
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1382,6396/1602440,1642385/_ 4iî 



România 

i oia soi8 i sărbătorim împreună 


Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Dominiţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Racordarea la reţeaua electrică a imobilului din şoseaua Pantelimon 
nr. 249, bloc 48, scara B, sector 2 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1602440/23.02.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1382/26.02.2018, completată prin documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1642385/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6396/13.07.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordarea la 
reţeaua electrică a imobilului din şoseaua Pantelimon nr. 249, bloc 48, scara B, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis 

de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti), lucrarea va avea o lungime de 5m, va fi pozată pe peretele gangului din 
proximitatea scării B, din nişa generală a blocului; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

I In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Claudia Istrătescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1850, 6739/1607294,1644260/. Li ^ 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 



i *....• 

ROMÂNIA 


6-30!* I DdiTOtHM ÎMPfJEUNl 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe şoseaua Andronache nr. 12, 
sector 2, Bucureşti 


Referitor ia petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1607294/14.03.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1850/15.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1644260/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6739/20.07.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
gaze naturale pe şoseaua Andronache nr. 12, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. ), lucrarea se va executa în carosabil şi 

trotuarului aferent imobilului nr. 12, perpendicular pe acesta, pe o lungime de 15m, la 
limita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă (imobilul numărul 12A); 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că există un 
exemplar din specia Platanus Aceliforia (platan), în alveolă în trotuar, în dreptul imobilului 
nr. 12A, la 30cm de limita de proprietate cu imobilul nr. 12. 

jîn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei 
lucrări. 


Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.4068,6812/1625398,1644524/.... iU.. C'i 


♦* 



rIomânia 


1 S( B I0ia ( SAAbAîO«IM iMPREUKi 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Branşament energie electrică pentru imobilul din str 
sector 1, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de 

, înregistrată la P.M.B. cu nr 1625398/17.05.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.4068/18.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1644524/20.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6812/23.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branşament 
energie electrică pentru imobilul din str. , sector 1”, vă 

comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare şi Fişa de soluţie nr. din 

06.12.2017 emis de E-distribuţie Muntenia, Contract de donaţie imobil autentificat sub 
nr. 1606/17.11.2011, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, 
Telekom Romania Communication SA, RADET), lucrarea constă în : 

• realizare branşament subteran nou trifazat în cablu 3x10+6C, cu 
lungimea de 11 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană - joasă tensiune) existentă pe 
stâlpului de beton din trotuarul aferent numerelor impare din dreptul imobilului cu nr.10 
din str. Vânju Mare. Traseul branşamentului electric porneşte din dreptul stâlpului, 
subtraversează carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.10, până în postul de 
măsurare şi protecţie - BMPT amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a 
acestuia. Branşamentul proiectat va fi pozat în şanţ deschis executat prin săpătură 
manuală. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.06.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială^. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Insp. D OINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 
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Nr. 5352, 6897/1634716,1645368/. fi . 


Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe strada 
, sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1634716/19.06.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5352/20.06.2018, completată cu documentaţia depusă la P.M.B. cu nr. 
1645368/24.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6897/25.07.2018, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament energie electrică pentru imobilul 
situat pe strada , sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

, emis de Primăria sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, începând din trotuarul aferent 
imobilului până în dreptul imobilului ce va fi alimentat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.07.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 

, emis de Primăria sector 1 împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit 

Claudia Istrătescu 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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Nr.5761/1637369/. 


liiiis :n 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - str. 
, sector 4” 


Referitor la solicitarea depusă de 

înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637369/27.06.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.5761/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
pentru privind executarea lucrării 

“Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - , sector 

4", vă comunicăm următoarele: | 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr 

emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 

vânzare-duplicat autentificat sub nr. , plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 
3x150+95N pe un traseu de lungime 50 m. Cablul electric este pozat în şanţ deschis, 
executat manual, pe un traseu care porneşte din postul de transformare - PT 3462 existent, 
traversează terenul din faţa postului de transformare, continuă prin carosabilul aleii de acces 
din spatele blocului nr. * str. Viorele, până in dreptul imobilului cu nr. 30A unde 
canalizaţia electrică proiectată va intra pe proprietatea imobilului, până în firida de distribuţie 
şi contorizare ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea traseului lucrării s-a inventariat următorul 
material dendrologic: 

- 3 ex. din specia Ailanthus Altissima (Cenuşer), 0=20-30 cm, h=10-12 m localizaţi 
lângă clădirea PT 3462; 

- 1 ex. din specia Populus (Plop), 0=35 cm, h=15 m, la marginea aleii de acces din 
spatele blocului 20A. 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: i 


- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului 
sau altor materiale In jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor 
din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, a planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, precum şi a celor specificate in Fişa de soluţie nr. emisă de E- 

Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi are 
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare refea de distribuţie a gazelor naturale pe străzile: 
Cpt Av. Gheorghe Demetriade, Col. Blaremberg C-tin, Ing. Costinescu Nicolae, 
Emile Zola, Ing. Ermil Pangratti, Sofia - sector 1, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de S.C. 

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1637220/27.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5778/ 28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate în vederea eliberării Autorizaţiei de Construire privind executarea lucrării 
“Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe străzile: Cpt. Av. 
Gheorghe Demetriade, Col. Blaremberg C-tin, Ing. Costinescu Nicolae, Emile 
Zola, Ing. Ermil Pangratti, Sofia - sector 1, Bucureşti ", vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie, Aviz emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), execuţia lucrării se va realiza tronsonat astfel: 

• pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade se va înlocui conducta de gaze 
naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi 
montată îngropat în carosabilul str. Gheorghe Demetriade, pe un traseu paralel cu 
cel al conductei existente, de la punctul de cuplare (str. Ermil Pangratti) până în 
dreptul imobilului cu din str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade unde va avea CT- 
tronsonul I şi traseul de la punctul de cuplare PC7 până la limita de proprietate 
stanga a proprietăţii de la nr. 16-tronson II. Lungimea conductei de gaze proiectate 
pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade va avea lungimea de 132 m+ 31 m. Pe cele 
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două tronsoane ale acestei conducte se vor reabilita un nr.de 9 branşamente în 
lungime de 100 m. 

La verificatea în teren efectuată în data de 24.07.2018 s-a constatat că pe str. 
Cpt. Av. Gheorghe Demetriade se execută lucrări cu afectarea carosabilului, iar pe 
această stradă există un scuar cu gazon plantat şi 2 ex. Thuja sp. plantaţi în acesta, 
localizaţi în proximitatea traseului lucrării. 

• pe str. Col. Constantin Blaremberg se va înlocui conducta de gaze naturale 
existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată 
îngropat în carosabilul străzii, pe partea nr. impare aferente acesteia, pe un traseu 
care porneşte de la punctul de cuplare de la intersecţia cu str. Muzeul Zambaccian 
până în dreptul imobilului cu unde va avea cap terminal. Lungimea traseului pe 
această stradă va fi de 42 m, iar pe acest traseu de conductă proiectată se vor 
reabilita un nr. de 3 branşamente cu o lungime totală de 18 m. 

La verificarea pe teren, pe str. Col. Constantin Blaremberg, pe trotuarul aferent 
imobilelor cu nr. impare există în aliniament 3 ex. Platanaceae sp. (platan), 0= 25-30 
cm, h-6-8 m, faţă de care traseul lucrării va păstra distanţa de 1.00 -1.50 m; 

• pe str. Ing. Nicolae Costinescu se va înlocui conducta de gaze naturale 
existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată 
îngropat în carosabilul străzii. Lungimea traseului conductei proiectate pe această 
stradă va fi de 55 m, iar pe acest traseu se vor reabilita un nr. de 2 branşamente cu o 
lungime totală de 14 m. 

La verificarea pe teren, pe str. Ing. Nicolae Costinescu s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul reţelei nou proiectate. 

• pe str. Emile Zola se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o 
conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat în carosabilul 
străzii, pe 3 tronsoane: 

- tronson I - din PC3-punct de cuplare (la intersecţia cu str. Muzeul 
Zambaccian) până în dreptul imobilului cu nr. cadastral unde va exista 

cap terminal. Pe acest tronson vor fi reabilitate 2 branşamente, iar pe traseul 
lucrării nu există vegetaţie pe acest tronson; 

- tronson II - din PC4 - punct de cuplare (la intersecţia cu str. Muzeul 
Zambaccian) până în dreptul imobilului cu nr.15 unde va avea cap terminal. Pe 
acest tronson se va reabilita un singur branşament şi pe traseul lucrării nu există 
vegetaţie; 

- tronson III — din PC5 - punct de cuplare (în dreptul imobil nr ) până 

în dreptul imobilului cu nr. cadastral , unde va exista cap terminal. Pe 

acest tronson se vor reabilita un nr de 3 branşamente şi pe traseul lucrării există 
în trotuar, în proximitatea traseului lucrării arbori plantaţi în alveole din specia 
Fraxinus (frasin); 

Lungimea totală a traseului (conducte şi branşamente) pe această stradă va fi de 
176 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel:. 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

- în timpul executării lucrărilor se vor respecta distanţele de 1.00 m-1.50m între 
reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi arbori, 
conform prevederilor NTPEE - 2008, art.3.12, respectiv SR 8591/1997 - Reţele 
edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Vă facem cunoscut că în cazul în care 
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această distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube 
produse la condiţii meteo nefavorabile. 

- în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor executantul lucrării va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor/arbuştilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
scuarul cu spaţiul verde aferent. 

Prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale şi este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi a planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Insp. D OINESCU 



Red.D.V.75 ex./26,07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htţp7/www.pmb.royinstitutii/Dri niaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohD 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 5785, 6693/1638010,1643858/. 


•Tfi 


Către: 



ROMANIA 


1918 2018 (SAlJBATOmtl fMPPfUMi, 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

' i 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jules 
Micheletnr. 21, corp A, apartament 3, sector 1 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1638010/28.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5785/29.06.2018, completată cu documentaţia depusă la P.M.B. 
cu nr. 1643858/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6693/19.07.2018, prin care 
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu 
energie electrică a imobilului situat pe strada Jules Michelet nr. 21, corp A, apartament 3 
sector 1, vă comunicăm următoarele: 
conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime 11m, 
începând din postul de transformare T24D localizat în trotuarul din faţa imobilului nr. 21,’ 
pe un traseu ce străbate parţial trotuarul străzii Jules Michelet nr. 21 până la limita 
imobilului ce va fi alimentat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. T 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 

, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi are 
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV jfiUN.'CV/i 
Simona-Mariana POPA 

- 




întocmit 

Claudta Istrătascu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.5953,6190/,1639245,1640879/. 



ROMANIA 


1201B | SĂPBĂTOOiM iMPOEUNĂ 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

1 r * 


Obiectul lucrării: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str 

, sector 3, Bucureşti" 


Referitor la cererea depusă de S.C. 

, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639245/03.07.2018.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.5953/04.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr. 1640879/09.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6190/10.07.2018 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
“Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str 
, sector 3” vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces emise de 
Distrigaz Sud Reţele, Contract de Vânzare autentificat sub nr. 

Clasarea Notificării Nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 3, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

• extindere conductă de gaze naturale din conducta de distribuţie existentă în 
drumul pietruit din str. Lunca Merilor, de la punctul de cuplare (în dreptul drumului de 
servitute Lunca Merilor), până în în dreptul imobilului cu nr. unde va exista cap 
terminal al conductei proiectate. Extinderea propusă va fi montată îngropat în şanţ 
deschis executat în str. Lunca Merilor şi pe drumul de servitute, pe o lungime totală 
de 20 m din care pe domeniul public 2 m (în drumul pietruit- str. Lunca Merilor). 
Lucrările de extindere a conductei de gaze naturale se vor executa prin săpătură în 
şanţ deschis. 

• realizare branşament de gaze naturale având lungimea de 3 m, racordat în 
conducta de gaze naturale nou proiectată în drumul de servitute-Lunca Merilor, care 
va traversa strada până la postul de reglare-măsurare care va fi montat la 0.5 m de 
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limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Traseul branşamentului proiectat 
nu afectează domeniul public. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25,07.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 

favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. em ' s c * e Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 

Prezentul aviz este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 

J /f 



întocmit. 


Insp. Daniela-VblNESCU 

^v 


Red:D.V../ 4ex./26.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sHe-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

191B J018 I SAPBĂTOBIM Împreună 


Nr. 6028/1640036/.. ^ 


Către: MARNA SOC COM SERV SRL 


Strada Tâmpa nr. 1, bloc IC, apartament 27, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Calistrat 
Hogaş nr. 33-35, sector 3, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640036/05.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6028/06.07.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe Aleea Calistrat Hogaş nr. 33-35, sector 3, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. , Planul de coordonare lucrări edilitare), lucrarea 

se va executa pe o lungime de 122m în domeniul public, din Postul de Transformare 
1833 prin parcajul asfaltat pe o distanţă de 6.5m, apoi prin carosabilul dintre PT1833 şi 
trotuarul blocului NB1 pe o distanţă de 4.5m, continuând prin trotuarul asfaltat al blocului 
NB1 şi punctul termic pe o distanţă de 45m, apoi prin trotuarul lateral asfaltat al blocului 
NB1 pe o distanţă de 30m, prin carosabilul asfaltat dintre spatele blocului NB1 şi imobilul 
alimentat pe o distanţă de 11m şi prin trotuarul asfaltat din dreptul imobilului alimentat pe 
o distanţă de 25m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2018, s-a constatat existenţa 
spaţiului verde aferent blocului NB1 şi existenţa vegetaţiei spontane cu exemplare din 
specia Syringa Vulgarius şi specia Ulmus în proximitatea imobilului ce va fi alimentat. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei 
lucrări. 

în proximitatea arborilor din spaţiul verde al blocului ^săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua 
măsuri de protejare a materialului dendrologic, evitând depunerea pământului sau altor 
materiale pe spaţiul verde sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor din spaţiul verde prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. împreună cu planul anexat, vizat 

spre neschimbare şi Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico- 
edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit 


Claudiajstr#tescu 




Red:C,l J3exJ25.05.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


• ; . • 



; • 


ROMANIA 


191B ?018 fSApBÂiootM ImpceunA 


Nr. 6031/1640363/.J!. *0 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “ Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe strada 

, sector i, Bucureşti" 

Referitor la solicitarea depusă de S 

reprezentată de 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1640363/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6031/06.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării " Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe 
strada ”, vă comunicăm 

următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz tehnic 

definitiv emis de APA NOVA Bucureşti, Avizele individuale 

emise de E-distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania 
Communication, Luxten, Netcity Telecom), lucrarea se va executa astfel: 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 12 m, 
care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea, pe partea numele pare. Traseul branşamentului de 
apă potabilă traversează carosabilul şi trotuarul, până la căminul de branşament care 
va fi amplasat în incinta imobilului; 

■ realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 10 m, care se va 
lega în căminul de inspecţie existent pe canalul colector public amplasat în carosabilul 
din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, în zona mediană. Căminul de racord aferent 
racordului de canal proiectat se va amplasa în incinta imobilului, la maxim 2 m de limita 
de proprietate a acestuia cu domeniul public. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrării. 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaietare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Ir ~ ’ 1 VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


T9IB JOI81 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 6223, 6853/1641380,1645218/.. 



Către: SC ELECTROTEST SRL 

Strada Turda nr. 127, bloc 2, scara 2, apartament 37, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevadul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Jandarmeriei nr. 13D, sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1641380/10.07.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6223/11.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1645218/23.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6853/24.07.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică în 
vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jandarmeriei nr. 13D, 
sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 66R1585965 din data de 
12.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 6582/08.03.2018, Planul de coordonare lucrări edilitare), lucrarea 
se va executa pe o lungime de 260m, începând din Postul de Transformare 3597 de pe 
Aleea Meteorologiei, prin trotuarul numerelor pare până la intersecţia cu strada 
Jandarmeriei, apoi prin trotuarul numerelor impare până în dreptul drumului de servitute 
înspre imobilul nr. 13D; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2018, s-a constatat existenţa 
unui arbore din specia Juglans (nuc) în dreptul imobilului nr. 10 din Aleea Meteorologiei şi 
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existenţa spaţiului verde adiacent imobilelor cu numere poştale impare din strada 
Jandarmeriei. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării. Execuţia 
lucrării se va face numai in prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 
48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborelui de pe Aleea Meteorologie şi a celor din spaţiul verde de pe 
strada Jandarmeriei, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în 
timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin Im faţă de arbori, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau pe spaţiul verde şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. 66R1585965 din data de 12.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare şi Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 




întocmit 


Red C IJ4ex./26.0^ 201B - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PM B 

hKo^/www.jmb.r^/insli lutl i^rimircctiUdIrocua madiu/aviEa artaori in ccnsuHare/atfizu arbori In C0Ji5uHare : pfrp 

pe dala de., r . r . w,. 1J. fL - «J ® 


Bd. Regina Efisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 02130555.00 

http://www.pmb.rD 






















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

1918 ?£JIS | SĂOeĂTQRtM ImPOEUWĂ 


Nr. 6469/1642850/. 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării:"Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str 


Referitor la cererea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu 

nr. 1642850/13.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6469/16.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. ”, vă comunicăm 

următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de'acces emise de Distrigaz 
Sud Reţele, Clasare notificării nr. ’ emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu emis de 
Administraţia Domeniului Public Sector’l, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania 
Communications SA, Netcity Telecom), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având 
lungimea de 9,0 m (8,0 m în proiecţie orizontală) racordat în conducta de gaze naturale 
existentă în carosabilul din str. Lotru, perpendicular pe aceasta. Branşamentul de gaze 
naturale va fi montat îngropat în şanţ deschis realizat prin săpătură manuală, iar traseul 
acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu din str. 
Lotru, până la postul de regiare-măsurare care se va amplasa încastrat în gard, la 
distanţa de 0.5m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lăţimea şanţului 
de pozare a branşamentului de gaze naturale va fi de 0.4 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificatb în Certificatul 
de Urbanism nr. \ din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

direcţia de Mediu 

Nr. 5950, 6811//1639071,1644631//. 
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ROMÂNIA 

191 a 201BI SAPŞĂÎORlM ImpoeunA 


Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sectorul 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Devierea reţelei publice de apă potabilă pentru eliberarea 
amplasamentului situat pe strada Alexandru Şerbănescu nr. 58, sector 1 

Referitor la adresa dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1639071/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5950/04.07.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644631/20.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 6811/23.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Devierea reţelei publice de apă potabilă pentru eliberarea 
amplasamentului situat pe strada Alexandru Şerbănescu nr. 58, sector 1, vă comunicăm 
următoarele: 

©conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 73R1590773 din data de 
19.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 5311/27.02.2018, avizul Comisiei de coordonare lucrări edilitare), 
lucrarea se va executa pe o lungime de 140m, astfel: 

- devierea reţelei de apă existentă pe amplasamentul imobilului se va face prin domeniul 
public; 

- pe traseu se vor amplasa doi hidranţi şi două branşamente de apă, unul pentru consum 
curent şi altul pentru incendiu; 

©urmare a verificării pe teren din data de 26.05.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

- exemplare din speciile Fraxinus (frasin), Morus (dud), Ailanthus Altissima (fals oţetar) 
amplasate la limita de proprietate cu imobilul nr. 58; 

- vegetaţie spontană formată din arbuşti, puieţi din speciile menţionate mai sus şi 
vegetaţie ierboasă. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
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lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor aflaţi la limita de proprietate cu imobilul nr. 58 şi în 
proximitatea arbuştilor/arborilor cu 0 mai mare de 5 cm localizaţi în vegetaţia spontană, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, 
executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea 
distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin Im faţă de arbori/arbuşti, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

La faza de execuţie a lucrării, în funcţie de localizarea reţelelor tehnico-edilitare în 
teren, dacă nu se va putea respecta distanţa de Im faţă de arbori/arbuşti, existând riscul 
secţionării sistemul radicular al acestora, defrişarea materialului dendrologic se va efectua 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 73R1590773 din data de 19.02.2018, împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare şi Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 


1 91 e joia j sApbâtocim fwpof un a 



Nr.5954,6187/1639251,1640876/ 


OStâGR wş 


CĂTRE, 


S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 


Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 


prin 


S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 4 
Direcţia Gospodărire Locală 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4 

Obiectul lucrării: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. 
Bucşoiu nr.2, sector 4" 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GENERAL MPM 
IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1639251/03.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.5954/04.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1640876/09.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6187/10.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. Bucşoiu nr.2, sector 4 ", vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.102R1594338 din 
05.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de 
distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare- 
cumpărare aut. sub nr.281/27.03.2017, Aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire 
Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr.9150/02.04.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran, în 
carosabilul din str. Bucşoiu, cu racordare în conducta de gaze naturale existentă în 
carosabil, în dreptul imobilului cu nr.4, pe partea imobilelor cu numere impare. 
Traseul conductei proiectate va porni din punctul de cuplare până în dreptul imobilului 
cu nr. 2 unde va avea cap terminal. Lungimea traseului va fi de 11 m pe domeniul 
public; 

• realizare branşament de gaze naturale având lungimea de 7 m ce va fi 
racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabil, în dreptul imobilului 
cu nr.2 din str. Bucşoiu, perpendicular pe aceasta. Branşamentul de gaze naturale va 
fi montat îngropat, iar traseul acestuia va traversa carosabilul şi trotuarul aferent 
imobilului cu nr.2, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat, la 
distanţa de 0.5m de limita din partea stânga a proprietăţii imobilului alimentat. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu HC.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 102R1594338 din 05.03.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B, nr. 304/2009. 

Prezentul aviz a fost emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fj .$r\ 


Direcţia de Mediu 



1918 201B sânsAioniM ImpbeumA 


Nr. 6191/1640880. f ,. .. 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

Direcţia Administrarea Domeniului Public - Serviciul Parcări, Monitorizare 
şi Control 

Strada Intrarea Odobeşti, nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Obiectul lucrării: ’Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru 
imobilul din Drumul Gura Călmăţui nr. , sector 3” 

Referitor la cererea depusă de . prin 

înregistrată la P.M.B cu nr.1640880/09.07.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.6191/10.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării " Extindere conductă şi branşament de gaze 
naturale pentru imobilul din Drumul Gura Călmăţui nr , bl. 1, lot 1, sector 3", vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă 
Memoriu tehnic, dovada de proprietate asupra terenului, Ordin de lucru, Acord de 
acces şi Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz 
Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Administrarea 

Domeniului Public din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea se va executa astfel: 

* realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran, în 
carosabilul (pământ) din str. Drumul Gura Călmăţui, cu racordare în conducta de 
distribuţie gaze naturale existentă în vecinătatea carosabilului (beton) din str. Drumul 
Gura Racului. Traseul conductei proiectate va porni din punctul de cuplare 
(intersecţia str. Drumul Gura Călmăţui cu str. Drumul Gura Racului) prin drumul de 
pământ până în dreptul imobilului cu IE 230538 din str. Drumul Gura Călmăţui unde 
va avea cap terminal. Lungimea traseului va fi de 115 m pe domeniul public; 

• realizare branşament de gaze naturale având lungimea de 3 m ce va fi 
racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul (pământ) din str. 
Drumul Gura Călmăţui, perpendicular pe aceasta. Branşamentul de gaze naturale 
proiectat va fi montat îngropat, iar traseul acestuia va traversa carosabilul şi trotuarul 
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aferent imobilului cu nr.14-20, bl.1, lot.1 din str. Drumul Gura Călmăţui, până la postul 
de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat, la distanţa de 0.5m de limita din 
partea stânga a proprietăţii imobilului alimentat 
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018, s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G M B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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Direcţia de Mediu 



Nr.5858/1638123/, 


■K ^ 203 


CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 
Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Grigore Cobălcescu nr.25, sector 1“ 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1638123/29.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5858/02.07.2018, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ‘Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Grigore Cobălcescu nr.25, sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 695R1566090 din 
09.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie nr.308167 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Clasarea Notificării nr.23042/08.12.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1050/19.06.2015 de 
notar public Mihai-Cristian Atănăsoaei, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare reţea electrică nouă prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 
20kV pe un traseu în domeniul public de lungime 350 m. Traseul canalizaţiei electrice va 
pomi de la postul de transformare - PT4561 existent pe spaţiul verde din str. Berzei, aflat în 
vecinătatea imobilului cu nr.58 din str. G.Cobălcescu, traversează spaţiul verde şi continuă 
prin trotuarul nr. pare din str. G. Cobălcescu, subtraverseză această stradă în dreptul 
imobilului cu nr.39, continuă 4 m pe trotuarul din str. Oastei pe care o subtraversează şi 
continuă prin trotuarul nr. impare din str G.Cobălcescu până în dreptul imobilului cu nr.25 
unde va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în subsol, în incinta proprietăţii 
imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018 s-a constatat că postul 
de transformare PT4561 se află amplasat în spaţiu verde amenajat cu gazon şi arbori 
plantaţi din specia Platanus (platan), 0=7-10c m, h=3 - 5 m. De asemena, în trotuarul cu 
lăţimea de 2.50 m, aferent imobilelor cu nr. pare din str. G.Cobălcescu există aliniament cu 
arbori plantaţi în alveole de 1 x 1 m din specia Fraxinus (Frasin) şi Platanus (Platan), aflaţi în 
proximitatea traseului lucrării, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
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teritoriu) Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 - 1.5 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului pe spaţiul verde afectat de lucrări. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 695R1566090 din 09.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă, planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
ediiitare, precum şi în Fişa de soluţie nr. 308167 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru 
orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009. 

Avizul este valabil doar în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi are 
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


$imona*Mariana POPA 





întocmit, 

Insp. Daniela VpîNESCU 

*9 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.5862/1638184/. 03 



POMÂNIA 




CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

Bulevardul Ion Mihalache nr.41- 43, sector 1, Bucureşti 

prin 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC 
Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.49A pe strada 
Dâmboviţa, sector 6” 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. pentru S.C. 
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1638184/29.06.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.5862/02.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire privinjd executarea lucrării 
“Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.49A pe strada Dâmboviţa, 
sector 6", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.203R/1599389 din 
29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr.964300/10.10.2017 emisă de E-Dîstribuţie Muntenia 
SA, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6, 
Clasarea Notificării nr.11129/25.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, dovada titlului de proprietate asupra terenului, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat nou JT 3x150+95N, tip DC4146RO de lungime de 237 m, pe un traseu în 
domeniul public care porneşte de la postul de transformare PT1841 existent în 
vecinătatea blocului nr.6 din str. Cetatea de Baltă, continuă prin trotuarul nr. pare din 
str. Cetatea de Baltă, apoi prin trotuarul aferent nr. impare din str. Dâmboviţa, până în 
dreptul imobilului cu nr.49A, unde va alimenta noua firidă de distribuţie şi contorizare- 
FDCP amplasată în incinta imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018, s-a constatat că 
în proximitatea traseului lucrării, există aliniament stradal cu vegetaţie şi arbori/arbuşti 
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plantaţi în acesta. Arborii din aliniament sunt din speciile:Tillia (tei), Platanus (platan) şi 
Acer negundo (arţar), dintre care 1 ex. prezintă fisuri şi scorburi pe trunchi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel. 

In proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitândU'Se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 203R/1599389 din 29.03.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă*vizat spre neschimbare, a planului de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, precum şi a celor 
specificate în Fişa de soluţie nr. 964300/1 <p. 10.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia 
SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sîmona-Mariana POPA 





întocmit, 


Insp. Daniela VO 

A 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ■" 



Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 


1916 20181 SArBÂTOPIM ImpOEUNÂ 


Nr.5947/1639089/... .?. P. . iîlţ. 


CĂTRE, 


S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 


prin 


S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: "Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale zona 2JP pe 
Bulevardul Aviatorilor, Aleea Alexandru, sector 1, Bucureşti, cu conducte şi 
instalaţii MP din PE 100 SDR11” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1639089/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5947/04.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării 0 Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale zona 2JP pe 
Bulevardul Aviatorilor , Aleea Alexandru, sector 1, Bucureşti, cu conducte şi 
instalaţii MP din PE 100 SDR11", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.608R1548285 din 
23.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, , Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de 
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 
nr.21458/08.11.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare-planşele 1 şi 2, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale JP 
existente pe 3 tronsoane, astfel: 

• Tronson 1 - conductă de gaze naturale proiectată ( pozată subteran, în 
carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar şi trotuarul aferent 
imobilelor cu nr. impare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare-PCI în conducta 
de distribuţie gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr. 61 şi va continua 
până în dreptul imobilului cu nr. 49, unde va avea cap terminal. Lungimea traseului 
conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 69 m, executat pe 
domeniul public. Pe acest tronson vor fi înlocuite un nr. de 5 branşamente în lungime 
totală de 45 m, executate de la conducta nou proiectată până la firidele aferente 
imobilelor cu nr. 59, 57, 55, 51-53 şi 49. La verificarea pe teren efectuată în data de 
27.07.2018 s-a constatat că în proximitatea lucrării, în trotuarul aferent nr. impare din 
b.dul Aviatorilor există arbori plantaţi în aliniament; 


Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.30555.00 
htlpiAvww pmb.ro 



001 













• Tronson 2 - conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în 
carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar şi trotuarul aferent 
imobilelor cu nr. pare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare-PC2 în conducta 
de distribuţie gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr.68 şi continua până în 
dreptul imobilului cu nr. 72, unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei 
de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 48 m, executat pe domeniul public. 
Odată cu înlocuirea conductei de distribuţie vor fi înlocuite şi un nr. de 3 branşamente 
în lungime totală de 40 m, executate de la conducta nou proiectată până la firidele 
aferente imobilelor cu nr. 72, 70 şi 68; 

La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării executate pe acest tronson nu există vegetaţie. în proximitatea 
traseului există arbori plantaţi în alveole. 

• Tronson 3 - conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în 
carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar şi trotuarul aferent 
imobilelor cu nr. pare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare- PC3 în conducta 
de distribuţie gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr. 2 din Aleea 
Alexandru, străbate trotuarul aferent imobilului şi carosabilul aleii continuând prin 
acesta până în dreptul intersecţiei cu strada Paris, unde va avea cap terminal. 
Lungimea traseului conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 161 
m, executat pe domeniul public. Odată cu înlocuirea conductei de distribuţie vor fi 
înlocuite şi un nr. de 3 branşamente în lungime totală de 15 m, executate de la 
conducta nou proiectată până ia firidele aferente imobilelor cu nr.14,16 şi 18. 

La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării executate pe acest tronson nu există vegetaţie. în proximitatea lucrării 
există spaţiu verde cu arbori plantaţi în acesta care nu vor fi afectaţi de execuţia 
lucrării. 

Pozarea conductei va fi realizată manual în şanţ deschis. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţe unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin Im 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
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- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 608R1548285 din 23.10.2017 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, a planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi are 
termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



RedtD.V,./ 4ex./30.07.201B - prezentul aviz a fost postat pe sHe-ul PMB 

irecti , .^r^ni in consuHare/gvize arbori in wnsulterp-php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



101 a ZOIBiSA&aATOQlM iWPGEUWi 


Nr.5960, 6189/1639265,1640878/... .1. 


CĂTRE, 


S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 


Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 

i t 1 1 » 


prin 


S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 4 
Direcţia Gospodărire Locală 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4 

Scopul lucrării: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. 
Drumul Dealul Babii nr. 31, sector 4° 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GENERAL MPM 
IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639265/03.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.5960/04.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1640878/09.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6189/10.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. Drumul Dealul Bapii nr. 31, 
sec tor 4”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.122R/1597282 din 
06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de 
distribuţie gaze naturale nr. 910483613, emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de 
vânzare aut. sub nr.3154/05.07.2017, Aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire 
Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr.9148/02.04.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran cu racord în 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul (drum de pământ) din str Drumul 
Dealul Babii. Conducta nou proiectată va subtraversa carosabilul din str Drumul 
Dealul Babii şi va continua subteran prin drumul de pământ (drum de servitute) până 
în dreptul imobilului cu nr.31 unde va avea cap termina. Lungimea conductei 
proiectate va fi de 88 m. 

• realizare branşament de gaze naturale de lungime 3m, racordat în conducta 
nou proiectată pe drumul de servitute, până în postul de reglare-măsurare ce va fi 
amplasat la limita de proprietate stângă a imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că 
pe drumul de servitute există vegetaţie spontană. 














în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 122R/1597282 din 06.03.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz a fost emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire si 

v 9 a 

are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 



Red:D.V.7 4ex./01.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


N r.6029/1640025/. 23S 



ROMÂNIA 


19TB 3018 | SiRflAtOOlM ImPUEUNA 


CĂTRE, 

INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

Bulevardul Octavian Goga nr.6, bl.M25, sc.A, et.4, ap.14, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării; " Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str I.C. 
Filitti nr.4, sector 3, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.prin 

, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640025/05.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.6029/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “ Extindere conductă şi branşament de 
gaze naturale pe str I.C. Filitti nr.4, sector 3 ”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.153R1596652 din 
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord 
de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr.11972891/20.07.2018, emis de 
Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr. 920/05.05.2015, Clasarea Notificării 
Nr.9840/04.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 3, avizele individuale ale 
administratorilor reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• extindere conductă de gaze naturale din conducta de gaze naturale 
existentă pe str. I.C.Filitti, care va fi montată subteran în carosabil, pe partea 
numerelor pare, de la punctul de cuplare (PC) până în dreptul imobilulu cu nr. 2 de 
pe str. loan C. Filitti unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei 
proiectate pe domeniul public este de 3.0 m; 

• branşament de gaze naturale având lungimea de 4.0 m, racordat în 
conducta de gaze naturale nou proiectată pe str. I.C. Filitti- în dreptul imobilului cu 
nr.4, perpendicular pe aceasta. Branşamentul va fi montat îngropat pe un traseu care 
va traversa strada până la postul de reglare-măsurare care va fi montat la 0.5 m de 
limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, incastrat în zidărie. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 153R1596652 din 12.03.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Menţionăm că prezentul aviz este valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. D )INESCU 



Red:D,V.7 3ex.Q0.O7.2O1 8 - prezentul aviz a fost postai pe site-ut PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


1918 20181 SAPBAtOOIM jupfcfuN A 


Nr.6030/1639924 



CĂTRE, 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şoseaua Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 

Bulevardul I. Mihalache 41-43, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Racordare la reţeaua electrică a imobilului din Sos. Vergului-Parc 
Sticlăriei nr.503-504, sector 2 ” 


Referitor la solicitarea depusă de Administraţia Domeniului Public Sector 2, 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1639924/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6030/06.07.2018, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Racordare la 
reţeaua electrică a imobilului din Şos. Vergului-Parc Sticlăriei nr.503-504, sector 2”, 
vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.291/ 7"V” din 07.12.2017 emis 
de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr.9229/02.04.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz tehnic de racordare şi Fişa de soluţie nr. 
185276141/08.05.2017 emise de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A., avize emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova Bucureşti, Distrigaz Sud Reţele, SC Supercom S.A.), 
lucrarea constă în: 

• realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x150+95N pe 
un traseu de lungime 70 m, traseu executat prin curtea Spitalului Clinic Nicolae Malaxa. Cablul 
electric este pozat în şanţ deschis executat manual, pe un traseu care porneşte din postul de 
transformare subteran - PT 1304, existent în nişa amplasată în gangul din curtea Spitalului. 
Traseul reţelei electrice continuă prin gang spre curtea spitalului pe care o traversează, până la o 
cutie de exterior - DS4558RO ce va fi amplasată la limita de proprietate dintre Spitalul Clinic 
Nicolae Malaxa şi Parcul Sticlării, în apropierea construcţiei existente (neterminate) din incinta 
spitalului. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe traseul 
lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea locului de amplasare a cutiei de exterior de la limita 
de proprietate a Parcului Sticlăriei există vegetaţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşta! 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.3055500 
hltpJ/www pmb ro 


<s> 

& 

V 

UKAS 

‘TUBT* 

MWhSQIW 001 














Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.291/ 7V din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planurile 
anexă şi a celor specificate în Fişa de soluţie nr. 185276141/08.05.2017 emise de S.C. E- 
Distribuţie Muntenia S.A. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi are termen de 
valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. ~ ela VOINESCU 



Red:D V,./4exJ30 07,2018 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 6186/1640907/. itiSt 



România 


191B 2018 î sAhbAîCW'M iMEWEUNA 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa, nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării; “Extindere conductă de apă potabilă, branşament apă potabilă şi 
racord canalizare pentru imobilul din str. Splaiul Unirii nr.165, Corp H, sector 3, 
Bucureşti" 


Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1640907/09.07.2018 J şi la Direcţia de Mediu cu nr.6186/10.07.2018, prin care 
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru S.C. VASTING ROMANIA S.R.L. 
privind executarea lucrării "" Extindere conductă de apă potabilă, branşament apă 
potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str. Splaiul Unirii nr.165, Corp H, 
sector 3", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 742R/1567685" din 
23.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 710/07.07.2010 şi 
Act dezlipire aut. Sub nr. 485/07.06.2016, Act dezmembrare aut. sub nr. 
2211/08.05.2017, Aviz emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr.22897/08.12.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz CTE 
Apa Nova Bucureşti nr.28/07.05.2018, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel: 

• realizare extindere reţea de apă potabilă racordată la conducta publică de 
distribuţie apă potabilă existentă în str. Splaiul Independenţei la intersecţia cu str. 
Morilor, pe un traseul de lungime 50 m. Conducta de apă potabilă nou proiectată va fi 
pozată subteran în carosabilul din str. Splaiul Independenţei, paralel cu trotuarul, până 
în dreptul imobilului cu nr.165. 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 15 m, 
care va fi alimentat din reţeaua de apă potabilă nou proiectată în carosabilul din str. 
Splaiul Independenţei. Traseul branşamentului de apă potabilă traversează parţial 
carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.165, până la căminul de branşament 
care va fi amplasat în incinta imobilului la limita de proprietate a acestuia cu domeniul 
public; 

■ realizare racord de canalizare de lungime 20 m pozat subteran, care se va 
lega în căminul de inspecţie existent pe canalul colector public amplasat în carosabilul 
din str. Splaiul Independenţei, în zona mediană. Căminul de racord aferent racordului 
de canal proiectat se va amplasa în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia 
cu domeniul public. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2018, s-a constatat că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrării. în trotuarul din str. Splaiul Independenţei aflat în 
proximitatea lucrrării există platbandă cu vegetaţie şi arbori plantaţi în aceasta din 
specia Salix L.(salcie) şi Fraxinus (frasin) cu 0=30 - 50 cm şi h=6 - 8 iri¬ 


ta urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- ta proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- ta timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându^se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

ta cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

- ta baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 742R/1567685” din 23.11 2017 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi baza 
planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edîlitare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi are 
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sîmona-Mariana POPA 



întocmit, 
Insp. Danie 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


101 <-201 ţ | SAOQATODîW iMPGEUNA 


Nr.6226/1641375.. 


CĂTRE, 

S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 
Şos. Giurgiului nr48B, sector4, Bucureşti 
prin 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREŞTI 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC 

Intrarea Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

Bulevardul Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.15C de pe str. 
Orhideelor, sector 6” 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. prin 
domnul pentru SC THE BRIDGE 2 DEVELOPEMENT S.R.L., 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1641375/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6226/11.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.1 SC de 
pe str. Orhideelor, sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.10R/1582085 din 
25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Aviz GTE nr.58/27.10.2017 emis de Comisia Tehnico- 
Economică de Avizare a E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz emis de Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr.3685/14.02.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada proprietăţii asupra imobilului, 
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea 
constă în: 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două racorduri de 
medie tensiune, din staţia de 110/20/10 kV Cotroceni existentă în str. Economu 
Cezărescu, pe un traseu în domeniul public de 1300 m lungime. Traseul reţelei 
pleacă din staţia de transformare menţionată, subtraversează str. E. Cezărescu, 
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continuă prin trotuarul nr pare din aceasta, apoi prin trotuarul nr. impare din str. 
Alex. Borneanu, traversează strada Corvinilor şi continuă pe trotuarul din Splaiul 
Independenţei (sensul de mers spre centru), până în dreptul pasarelei peste râul 


Dâmboviţa. In dreptul podului metalic 
subtraversează carosabilul din Splaiul 


peste râul Dâmboviţa, reţeaua electrică 
Independenţei (sens spre centru), apoi 


traversează râul Dâmboviţa pe sub podi i pietonal, subtraversează carosabilul din 
Splaiul Independenţei (sens spre căminele studenţeşti), continuă prin trotuar pe 
lângă cămin, apoi prin trotuarul din str. sergent Constantin Ghercu până în dreptul 
imobilului din str. Orhideelor nr.15C unde va pătrunde în incinta imobilului, până la 
postul de transformare nou amplasat în incintă. 

Lăţimea şanţului de pozare manuală a reţelei electrice va fi de 0.5 m, iar 
adâncimea de pozare va fi 0.8-1.0 m în trotuar şi 1.2-1.4 la traversări. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30,07.2018, s-a constatat că 
în trotuarul aferent nr. impare din str. Alex. Bomeanu există arbori plantaţi în alveole, 
trotuarul având lăţimea de 1.5 m. De asemenea, în trotuarul din Splaiul 
Independenţei (sens spre căminele studenţeşti), există arbori din sp. Platanus 
(platan) şi Acer (arţar) plantaţi în alveole de aprox. Im x 1 m, aflaţi în proximitatea 
lucrării. în dreptul aleii de acces din lateralul căminului studenţesc nr.290, au fost 
localizaţi în spaţiul verde 2 ex. de Acer Negundo având 0»7O-8Ocm şi h~15 m, care 
prezintă înclinaţie spre trotuar. 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării în dreptul arborilor menţionaţi se va face numai în 
prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte 
de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

• în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicularjal materialului dendrologic. j 

- In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0- 
1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- în cazul arborilor înclinaţi din proximitatea traseului lucrării, la predarea 
amplasamentului, se va solicita administratorul terenului unde au fost localizaţi 
arborii, respectiv Administrarea Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în 
vederea executării măsurilor de toaletare care se aplică în perioada primăvară- 
toamnă, astfel încât la executarea lucrărilor arborii menţionaţi să fie uşuraţi de masa 
vegetativă. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudiciii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Ceitificatul de Urbanism nr. 10R/1582085 din 25.01.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a planului 
de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, precum şi a celor 
specificate în Aviz CTE nr.58/27.10.2017 emis de Comisia Tehnico-Economică de 
Avizare a E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit. 
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Nr. 6295/1641967/....:*. 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 




Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului 
rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 1, strada Dirijorului nr. 2-4 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P M B. cu nr. 1641967/11.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6295/12.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a 
ansamblului rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 1, strada Dirijorului nr. 2-4, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 135/9TEIDD/D/16737 din 
data de 25.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 13973/13.06.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, 
începând din trotuarul aferent imobilului nr. 3, prin carosabil şi trotuarul aferent imobilului 
nr. 2-4, perpendicular pe acesta; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că există 
aliniamente stradale aferente ambelor trotuare ale străzii Dirijorului, fără arbori plantaţi, 
fiind prezent doar gazon şi două exemplare arbuşti (tufe), în dreptul imobilului nr. 6, la 
limita de proprietate cu imobilul nr. 2-4. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. 

Având în vedere obligaţia administratorului legal al terenului, în speţă Primăria 
sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi 
gazon/înlocuitor de gazon, execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din 
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cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la 
numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arbuştilor din aliniamentul stradal aferent imobilului nr. 3, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) la cel puţin Im faţă de arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, la 
finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantaţiei 
de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare sau neaducerea 
terenului la starea iniţială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menţionat mai 
sus. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 
135/9TEIDD/D/16737 din data de 25.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Direcţia de Mediu 


România 


Nr. 6465/1642752/... 0$ 

Către: 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul din strada Intrarea 
Tribunei i ictor 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642752/13.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6465/16.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de energie electrică pentru imobilul 
din strada Intrarea Tribunei sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' din 

data de 15.06.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. * , lucrarea se va executa prin coborâre de cablu 

electric din stâlpul localizat în dreptul imobilului n prin trotuarul aferent imobilului nr. 

u subtraversarea carosabilului până în dreptului imobilului * 5; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existenţa 

plantaţiei de aliniament aferentă trotuarului imobilului ", . Aliniamentul stradal are 

lăţime de 1 m, este acoperit cu gazon şi sunt plantaţi 1 ex. din specia Prunus Domestica 
(prun), h 2m în dreptul stâlpului electric şi un arbust (tufă). 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant ai 
direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
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Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arbustului/arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va 
lua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de Im faţă de arbore/arbust de pe traseul lucrării, fără a se afecta 
rădăcinile, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentul stradal 
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de 
materialul dendrologic, existând riscul secţionării sistemul radicular al acestuia, 
defrişarea se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei 
solicitări punctuale. 

în cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a 
verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism n < 0y ! din data de 15.06.2018 împreună cu planul anexat, 

vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 5189,7447//1633385,1649044// 


Către: Domnul 


Bucureşti 

i 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4 sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Drumul 
Regimentului nr. 34D prin branşament electric subteran, lucrări executate atât în 
domeniul public cât şi domeniul proprietate privată 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1633385/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5189/15.06.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649044/03.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 7447/06.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Drumul 
Regimentului nr. 34D prin branşament electric subteran, lucrări executate atât în 
domeniul public cât şi domeniul proprietate privată, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 124/4TEIDD/R/16953 din 

data de 16.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării .. • >, lucrarea, ce va avea o lungime de 85.86m, se 

va realiza prin trotuarul străzii Drumul Regimentului (8.16m), apoi prin drumul de pământ 
al drumului de servitute, perpendicular pe strada Drumul Regimentului (73.74m) şi pe 
proprietatea privată a imobilului nr. 34D (3.79m); 

- în urma verificării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existenţa vegetaţiei în 
spaţiul verde localizat între imobilul cu nr. cadastral IE 285375 şi trotuarul străzii Drumul 
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Regimentului, la intersecţia cu drumul de servitute, în care sunt plantate plante perene şi 
arbuşti din specia Roşa. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M B nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, 

în proximitatea spaţiului verde din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă materialului dendrologic existent în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri 
de protejare a spaţiului verde, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale pe 
suprafaţa acestuia sau ruperea lui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care cele menţionate nu sunt respecte nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse. Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea materialului dendrologic aflat în proximitatea 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare, iar la finalizarea lucrării 
aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. 124/4TEIDD/R/16953 din data de 16.05.2018 împreună cu planul anexat 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



, u 


întocmit 

Claudia istrătescu 



RedrC IV3ex709.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 

http://www.Dmb. ro/instilutii/orimaria/dlreclii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohp 

pe data de.. 
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Nr.5881,7376/1638521,1648745/..... li. .JljJOMi 


CĂTRE, 

GAMA INVEST S.R.L. 
prin 

S.C. M.F.I. ELECTRA S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Thomas Masaryk j, sector 2” 

Referitor la solicitarea depusă de GAMA INVEST S.R.L. prin S.C. M.F.I. 
ELECTRA S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1638521/02.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.5881/03.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1648745/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7376/03.08.2018 prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire 
privind executarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Thomas Masaryk nr.25, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.77R1592060 din 
19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie r 4. 7 emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. 
5822/21.12.2016, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unei reţele electrice 
noi JT, 3x150+95N, tip DC4146RO de lungime de 100 m, pe un traseu în domeniul 
public care porneşte de la postul de transformare subteran - PTS 670 existent în 
spaţiul verde de la intersecţia str. Vasile Lascăr cu str. Thomas Masaryk, va 
subtraversa str. Thomas Masaryk şi va continua prin trotuarul nr. impare din str. 
Thomas Masaryk până în dreptul imobilului cu nr.25 unde va alimenta cutia -CS, ce va 
fi amplasată în incinta imobilului, la limita de proprietate cu domeniul public. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că 
PT 670 este amplasat subteran, în spaţiul verde - fără vegetaţie, dar în care există 
arbori plantaţi aflaţi în proximitatea lucrării. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate , astfel: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 
m -1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare.^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr77R1592060 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare, în baza planului de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, precum şi a celor 
specificate în Fişa de soluţie nr. 00624189/04.08.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia 
SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniel&tfdlNESCU 


httpJ/www.Dfnb.ro/însUtutii/Drimaria/directii/dlrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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N r.6466,7611/1642539,1649672/. 


CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 
Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti 
prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul 
Poligrafiei , sector 1, Bucureşti" 


Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin domnul 
, pentru S.C. ANA TOWER S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1642539/13.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6466/16.07.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1649672/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7611/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
bulevardul Poligrafiei nr.1 A, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.561 R/1555089 din 
06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz de traseu nr.34590/12.01.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
Aviz de traseu n emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Clasarea Notificării • T emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Act de proprietate asupra imobilului, Aviz Comisia de Coordonare lucrări 
nr.158/29.06.2018 şi plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), 
lucrarea constă în: 

• Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a patru cabluri 
electrice, racordate la reţeaua de 20kV din zonă în sistem intrare-ieşire, pe fiderul dintre 
PT4310-Staţia Băneasa. In dreptul postului de transformare subteran- PT4310 (existent în 
dreptul clădirii City Gate) se vor manşona în trotuar cablurile electrice nou proiectate, apoi 
traseul reţelei electrice va continua prin carosabilul din parcarea City Gate (lateralul 
blocurilor Gemene din Piaţa Presei Libere), va străbate spaţiul verde spre trotuarul nr. 
impare din bulevardul Poligrafiei şi va continua prin acesta pe o lungime de 300 m, până în 
dreptul imobilului cu nr.lA, unde va intra în noul post de transformare proiectat a fi amplasat 
în incinta beneficiarului ANA TOWER OFFICES. Lungimea totală a traseului este de 500 m, 
având lăţimea 0.9 m, iar cablurile vor fi pozate la adancimea de 0.9 -1.1 m; 



V 

UKAS 

“laser 

■DMI'KDIIMI 001 


Brf. Regina Ersabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Td: 021.305.5500 

httpi/www.pmbro 













- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2018, s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie. Trotuarul din bulevardul Poligrafiei are lăţimea de 5 m şi 
are arbori plantaţi în platbandă de lăţime Im faţă de care se va menţine distanţa minimă. în 
spaţiul verde afectat de traseul lucrării există vegetaţie sub formă de gazon (neamenajat) şi 
1 ex. Abies sp. (brad), 0*50 cm, h=20 m, neafectat de traseul lucrării 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

- în proximitatea arborilor localizaţi în platbanda din trotuarul aferent bulevardului 
Poligrafiei, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1-1.5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 561 R/1555089 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă şi in planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şl are 
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp, Daniela VOINESCU 



Red:D.V/5exV21.08.2018 - prezentul aviza fost postat pe site-ul PMB 

mediu/atfLrearţHjri in consu Ha re/a vize arirori in .consulta ro.phfl 

pe data de. 
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Direcţia de Mediu 
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Nr. 1881, 7246//1607750,1647793/. 

Către: IRIGC IMPEX SRL 
Strada Afluentului nr. 14, sectorul 1 r Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni 
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi înfiinţare branşament pe 
strada Intrarea Evocării sector 5, Bucureşti 



•iii 

ROMÂNIA 
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Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1607750//15.03.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1881//16.03.2018, completată cu documentaţia depusă la P.M.B. cu nr. 
1647793//31.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7246//01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale 
şi înfiinţare branşament pe strada Intrarea Evocării .. sector 5, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2017, emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr. 11.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va 
executa pe o lungime de lOm, prin carosabil şi trotuarul aferent imobilului 12A; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 

I din 30.10.2017, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico- 
edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit 

Claudia Isţrătescu 

cy^Q^r^* <2 


Red C I /3ex - 09 08.2018 prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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Nr. 3888, 7244//1624735,1647714//. 2 L Jjg 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament 
pentru imobilul din strada Petru şi Pavel sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1624735/15.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3888/16.05.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B 
cu nr. 1647714/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7244/01.08.2018, prin care 
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru imobilul din strada Petru şi Pavel nr. 
sector 1, vă comunicăm următoarele: 

o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. Jin data 

de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 23.05.2018, Planul de 

Coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va 
realiza pe o lungime de 35m, astfel: 

- extinderea conductei se va executa prin carosabilul străzii Petru şi Pavel, pe partea cu 
numere poştale pare, de la punctul de cuplare în reţeaua existentă (din dreptul imobilului 
nr. 48) până în dreptul imobilului , cu subtraversarea carosabilului; 

- branşamentul se va executa perpendicular pe imobilul nr. la o distanţă de 0,1 m faţă 
de limita de proprietate cu imobilul i ; 

o urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-au constatat 
următoarele: 

- existenţa aliniamentului stradal, între trotuarul imobilelor cu numere poştale pare şi 
carosabil, în dreptul imobilului nr. 48 regăsindu-se următoarele exemplare de arbori: 

-1 exemplar din specia Prunus Domestica (prun) 0 15cm, h 4m; 

-1 exemplar din specia Gleditsia (glădiţă) 0 10cm, h 4m; 

-1 arbust tip tufă; 

- 2 exemplare din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 10-15cm, h 3m; 

- existenţa aliniamentului stradal, între trotuarul imobilelor cu numere poştale impare şi 
carosabil: 

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasus (vişin) 0 15cm, h 4m, la un Im faţă de 
limita de proprietate dintre imobilele nr. 37 şi nr. 39, spre imobilul nr. 37; 

-1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 5cm, h 3m, la aproximativ 
30cm faţă de limita de proprietate dintre imobilele nr. şi nr. spre imobilul nr. 39. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 




















acestei lucrări. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin Im faţă de arbori/arbuşti din aliniamentul stradal de pe partea 
imobilelor cu numere poştale pare şi cel puţin 40 de cm faţă de arborii din aliniamentul 
stradal de pe partea imobilelor cu numere poştale impare, evitându-se secţionarea 
rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale sau 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare 
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la 
data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



irecţia de Mediu 


România 
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Nr. 4557, 7536//1629356,1649374//. 

Către: 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Izbiceni 
nr. sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1629356/30.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4557/31.05.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649374/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 7536/07.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Izbiceni 
nr. sector 1 , vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 

06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. .08.2018), lucrarea, ce va avea o lungime de 52m, se va 

realiza prin trotuarul aferent imobilelor cu nr. , până în dreptul imobilului 

ce va fi alimentat; 

- în urma verificării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existenţa spaţiului 
verde, cu o lăţime de aproximativ 2m, localizat între imobilele menţionate şi trotuar. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în proximitatea arbuştilor/arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic în timpul lucrărilor, executantul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor de 
cel puţin Im faţă de arborii de pe traseul lucrării, fără a se afecta rădăcinile, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale pe spaţiul verde şi rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de 
arbori/arbuşti, existând riscul secţionării sistemul radicular al acestora, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a 
verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar ia 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat 

spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit 

Claudia Istrătescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

24, AU6 20iB 


Nr.6467,7608/1642538,1649668/. 

CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 
prin 



RÎOMÂNIA 


1916 2016 1 SAAbAtO^IM ÎMPREUNA 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: “ Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Şos. Erou lancu Nicolae i oraş Voluntari" 

- tronson aferent Municipiului Bucureşti 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1642538/13.07.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.6467/16.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1649668/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7608/08.08.2018 prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate pentru MEDIPLUS EXIM S.R.L. privind 
executarea lucrării “ Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Şos. Erou lancu Nicolae ' , oraş Voluntari” 

- tronson aferent Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

12.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ. Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 
Aviz emis de Administraţia Străzilor. Aviz emis de Ministerul Apelor şi Pădurilor-Garda 
Forestieră Bucureşti, Adresa nr. 19.06.2018 emisă de Regia Naţională a 
Pădurilor-Romsilva-Ocolul Silvic Bucureşti, Clasarea Notificării nr 3.07.2018 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Comisia de 
Coordonare Lucrări împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unor cabluri electrice 
racordate prin sistem intrare-ieşire la cablul de legătură dintre Staţia 110/20Kv Timpuri 
Noi şi PT4094 existent în str. Vadul Moldovei. Locul de manşonare a cablurilor 
electrice proiectate va fi în carosabilul str. Vadul Moldovei, pe partea nr. pare, va 
subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei pe partea nr. impare, 
va continua până la intersecţia cu str. Aleea Privighetorilor şi va continua prin trotuarul 
acesteia până la str. Erou lancu Nicolae (limita administrativă a Municipiului Bucureşti), 
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de unde va continua pe raza administrativă a oraşului Voluntari până la imobilul 
alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că 
în vecinătatea traseului lucrării, în str. Vadul Moldovei, pe partea nr. impare există 
spaţiu verde lipit de limita de proprietate de lăţime 1,5 m, cu vegetaţie spontană şi 
arbori crescuţi spontan: 2 ex. Ulmus sp. (ulm) cu 0=20-30 cm, h=8 m , arbuşti diferite 
specii crescuţi spontan. In trotuarul din Aleea Privighetorilor, în vecinătatea traseului 
canalizaţiei electrice proiectate există platbandă lipită de limita de proprietate cu 
vegetaţie crescută spontan fără arbori plantaţi în aceasta. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

In proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 
1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii 
de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor menţionaţi, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 12 02,2018 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă şi în planul de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariăna POPA 



Insp. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.6737,7610/1644226,1649663/. 
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CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCTS.R.L. 


Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti 
prin 
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Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 

Sos. Bucureşti-Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Pavel 
Dimitrievici KiselefT " sector 1" 


Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin domnul 

, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1644226/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6737/20.07.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1649663/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7610/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Pavel Dimitrievici 
KiselefT, , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.32R/1586076 din 

02.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planuri anexă, Memoriu 
justificativ. Aviz de racordare nr. 15.09.2017 şi Fişa de soluţie 

nr. 17.09.2017 emise de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz emis de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
Bucureşti, Aviz nr. J/06.07.2018 emis de Comisia de Circulaţie din cadrul PMB, Clasarea 
Notificării nr. J/27.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 
de vânzare-cumpărare, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea se va realiza astfel: 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat nou 
proiectat tip 3x150+95N, din postul de transformare-PT512 existent în incinta pavilionului H 
din parcul Herăstrău. Traseul de pozare subterană a cablului electric va porni din PT512, va 
trece prin spaţiul verde aferent parcării din incinta pavilionului H, apoi va contrinua prin 
parcarea aferentă acestuia şi apoi prin aleea de acces în parcare, va subtraversa aleea 
pietonală spre Lacul Herăstrău şi va continua prin parcarea din aleea de acces în parc, până 
în dreptul imobilului cu l din str. P.D. Kiseleff, de unde va traversa spaţiul verde din 
lateralul proprietăţii până la cutia de siguranţă amplasată pe soclu betonat în incinta imobilului 
cu cces din exterior. Lungimea traseului va fi de 170 ml. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.08.2018, s-a constatat că: 

a. la ieşirea cablului electric proiectat din PT512 (amplasat în incinta Pavilionul H), 
acesta traversează spaţiul verde cu gazon şi arbori plantaţi în acesta. 
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b. la intrarea cablului electric în cutia de siguranţă din incinta imobilului alimentat, 
traseul lucrării va fi executat prin spaţiul verde din lateralul imobilului alimentat, spaţiu verde 
cu gard viu din arbuşti de Hibiscus, vegetaţie spontană şi arbori plantaţi. în proximitatea 
traseului se află localizat 1 ex. Populus sp. (plop) cu 0=80-90 cm şi h=25-30m faţă de care se 
va păstra distanţa minimă obligatorie de 1.00-2.00 (având în vedere dimensiunile acestuia). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 m- 2.00 
m faţă de arbori/arbuşti din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele 
edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale In jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

- Execuţia lucrării în dreptul gardului viu din lateralul limitei de proprietate dreapta a 
imobilului alimentat se va realiza prin subtraversare, fără afectarea gardului viu. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea spaţiul 
verde afectat de lucrări. 

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. j din 02.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planurile anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa unui aviz favorabil emis de Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale, în caz contrar prezentul aviz devine nul. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor 
menţionate în prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 

Insp. D^nSl^ESCU 
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1916 201* SÂRBATOAiM iMPO£UNÂ 


Nr. 6845//1645048/, 


Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL 

Strada Bâşcov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament 
pentru imobilul din strada Poştaşului sector 3, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645048//23.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6845//24.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşament pentru imobilul din strada Poştaşului sector 3, vă comunicăm 

următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 8 din 

16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 08.05.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va realiza pe o lungime de 39.5m, prin 
carosabilul străzii Poştaşului, de la punctul de racordare (din dreptul imobilului nr. j 
până în dreptul imobilului ce va fi racordat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


£ 


% 




întocmit 

Claudia Istrăt iscu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 

2 < AUG. IU 



ROMÂNIA 


19IB ÎOtB I SJkCBATOO M iutXJfUNA 


Nr.6846/1645053/ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC 

Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe str. Timişoara 
nr. , sector 6” 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. pentru 
S.C. ENGIE ROMANIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645053/23.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.6846/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “Extindere conductă gaze naturale şi 
branşament pe str. Timişoara nr. I, sector 6” vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 5 din 

16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr.' J8.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, aviz emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvolare Urbană 
Sector 6, dovada proprietăţii asupra imobilului, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă tip PE 100 
SDR11, Dn 125mm pozată subteran pe str. Timişoara (drum de acces ) cu racord în 
conducta de distribuţie gaze naturale existentă în Aleea Cuminţenia Pământului, în 
carosabil. Traseul porneşte din punctul de cuplare, amplasat în carosabilul din Aleea 
Cuminţenia Pământului şi continuă 64m, până în dreptul imobilului din str. Timişoara 
nr.* unde va avea cap terminal. 

• realizare branşament gaze naturale având lungimea de 8,5 m (7,5 m în 
proiecţie orizontală) şi va fi racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în 
drumul de acces din dreptul imobilului. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe 
traseuj lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Menţionăm câ fa finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. i din 16 04 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz. aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B, nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 


"o 




V ^ 




întocmit. 


Insp. Daniela.VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

_ U AUG. 2M 



ROMÂNIA 


1S1B ÎOI81 SAHBJtfOfttM ImPOEUNA 


Nr. 6847/1645052/ 


Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL 

Strada Bascov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni 
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe strada Munţii 
Carpaţi (subtraversare parţială) şi pe alee de acces aferentă imobilului cu adresa strada 
Munţii Carpaţi , sector 5, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645052/23.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6847/24.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere conductă gaze naturale şi branşamente 
pe strada Munţii Carpaţi (subtraversare parţială) şi pe alee de acces aferentă imobilului 
cu adresa strada Munţii Carpaţi r , sector 5, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. > din 

29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 08.05.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de Coordondare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa pe o lungime 139m, din 
conducta existentă în carosabilul străzii Munţii Carpaţi, cu subtraversarea parţială a 
acesteia, apoi prin aleea de acces aferentă imobilul cu 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. > din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Coordondare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana' POPA 

i- ^ J c 
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Nr. 6881/1645747/. 


2 4 AUG ?(y l 


Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, apartament 4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştim|ă: Administraţia străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului de locuinţe 
din Municipiul Bucureşti, sector 1, şoseaua Gheorghe lonescu Siseşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645747/24.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6881/25.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a 
imobilului de locuinţe din Municipiul Bucureşti, sector 1, şoseaua Gheorghe lonescu 
Siseşti vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 1 din data 

de 08.01.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 14.05.2018), lucrarea se va 

realiza pe o lungime de 94m, începând din punctul de transformare 3473, prin trotuarul 
imobilelor cu nr. poştale impare până în dreptul imobilului apoi pe drumul de 

servitute aferent imobilului în cauză; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat existenţa 
unei alveole în trotuar, în care nu este plantat arbore, cu o lăţime de Im şi care este 
localizată la aproximativ 2m de postul de transformare. 


Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


«5» 


Td: 021.305 55,00 

if R,1 



http://www.pmb.ro 

l V5 1 

tJK AS 



ŞOMl^BOHin 

001 



















în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. 

Având în vedere obligaţia administratorului legal al terenului, în speţă Primăria 
sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi 
gazon/înlocuitor de gazon, execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la 
numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108. 

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei, la 
finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Luând în considerare prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale 
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, prin care se interzice 
desfiinţarea alveolelor din aliniamente stradale, ulterior realizării lucrării (12 luni de la 
finalizare) se va verifica starea alveolei stradale, în cazul constatării desfiinţări prin 
depozitarea de materiale de construcţie pe suprafaţa acesteia, se vor aplica măsurile 
legale din actul normativ menţionat mai sus. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. din data de 08.01.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu 

planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit 

Claudia Istrătescu 
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CĂTRE, 

LUXTEN UGHTING COMPANYS.A. 

Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Proiect de menţinere S.I.P. str. Teodor Ştefănescu, zona 102, 
sector 3" 


Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647027/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7185/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Proiect de 
menţinere S.I.P. str. Teodor Ştefănescu, zona 102, sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism > din 

23.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării 15.02.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu 
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Teodor Ştefănescu şi 
parţial pe str. Hristo Botev) prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 ni, 
amplasaţi în trotuarul nr.impare din str. Teodor Ştefănescu, la limita spre carosabil, cu 
distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 

I din 23.08.2017. Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de 
tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale. Totodată, pe str. Hristo 
Botev se vor monta 3 stâlpi metalici octogonali cu h=8,5 m, dispusi în aranjament 
unilateral şi vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 
70W, montate pe console stradale. 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va 
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin 
trotuarul din str. Teodor Ştefănescu şi parţial pe str. Hristo Botev. Cablul de alimentare 
electrică aferent aparatelor de iluminat va fi racordat la BMPIIP - PT42 existent în 
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trotuarul din str. Hristo Botev (în dreptul imobilului cu nr.96) şi la cutia de distribuţie 
CD6 ce se va amplasa în trotuarul din str. Teodor Ştefănescu (la intersecţia cu str. 
Culmea Veche). Pozarea cablului electric se va realiza în şanţ deschis, iar 
subtraversările vor fi executate prin foraj orizontal dirijat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism r ! din 23.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Insp 


întocmit, 

Daniela VOtNESCU 



Red:D.V„/4exV 09*08.201B - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


701 B { SApbATOP:M ImpoeUNA 


Nr.7186/1647023/. 


CĂTRE, 

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucureşti 

Spre ştîintă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Proiect de menţinere S.I.P.- str. Dimitrie Bolintineanu (între str. 
Radu Cristian şi str. Hristo Botev, precum şi între str. Hristo Botev şi imobilul 
cu i din str. Dimitrie Bolintineanu), zona 102, sector 3” 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647023/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7186/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Proiect de 
menţinere S.I.P., str. Dimitrie Bolintineanu (între str. Radu Cristian şi str. Hristo Botev, 
precum şi între str. Hristo Botev şi imobilul ~ din str. Dimitrie Bolintineanu), zona 
102, sector 3” vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării i >.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu 
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Dimitrie Bolintineanu 
(între str. Radu Cristian şi str. Hristo Botev, precum şi între str. Hristo Botev şi imobilul 
cu din str. Dimitrie Bolintineanu) prin montarea a 3 stâlpi metalici octogonali cu 
h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr.impare din această stradă, la limita spre carosabil, cu 
distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 

din 18.08.2017. Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de 
tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va 
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin 
trotuarul nr. impare din str. Dimitrie Bolintineanu. Reţeaua de alimentare electrică a 
aparatelor de iluminat se va racorda la cutia de distribuţie - CDLux-3 nou proiectată, 
care va fi amplasată în trotuarul aferent imobilului cu din str. Dimitrie Bolintineanu. 
Pozarea cablului electric se va realiza în şanţ deschis. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 18.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V.V3ex7 0908.2018 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

htlo^/www.pfnb.ro/insUtulii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohp pa 


data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 
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Nr.7187/1647029/ 


7 I AUG 201 


CĂTRE 


LUXTEN UGHTING COMPANY S.A. 

Strada Parânguluinr.76, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Proiect de menţinere S.I.P. - str. Părintele Stăniloaie (între 
Calea Moşilor şi str. Negustori), zona 102, sector 3" 

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647029/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7187/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ‘Proiect de 
menţinere S.I.P. - str. Părintele Stăniloaie (între Calea Moşilor şi str. Negustori), zona 
102, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

23.08.2017 emis de Primăria MuniciDiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării 15.02.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu 
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Părintele Stăniloaie, pe o 

lungime de aprox. 200 m, (între str. Calea Moşilor şi str. Negustori), prin montarea a 7 
stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr. impare din această 
stradă - la limita spre carosabil, cu distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform planului 
anexă la Certificatul de Urbanism nr. * din 23.08.2017. Stâlpii vor fi 

echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 100 W montate pe 
console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va 
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin 
trotuarul nr. impare din str. Părintele Stăniloaie. Reţeaua electrică de alimentare a 
stâlpilor va avea racord în stâlpul RATB amplasat în trotuarul din Calea Moşilor şi în 
stâlpul de iluminat de tip SCUAR existent în dreptul imobilului cu din str. 
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Negustori. Pozarea cablului electric se va executa în şanţ deschis, iar subtraversările 
se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C G M B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 23.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi in baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D V ./4ex / 09 08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut FMB 

httD^/www.pmb.ro/institutii/primaria/dinectii/directîa mediu/avize arbori in consuttare/avize arbori in consuttare.php pe 

data de. 


1 .i m. m 
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CĂTRE, 

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiintă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr 5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării:",Proiect de menţinere S.I.P. str. Lacul Gorgova şi Piaţa Rosetti 
(intre str. Caimatei şi str. Hristo Botev), zona 102, sector 3” 


Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647031/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7188/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Proiect de 
menţinere S.I.P. str. Lacul Gorgova şi Piaţa Rosetti (între str. Caimatei şi str. Hristo 
Botev), zona 102, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism i _ din 

18.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării r 2.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu 
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Lacul Gorgova şi Piaţa 

Rosetti (între str. Caimatei şi str. Hristo Botev) prin montarea a 2 stâlpi metalici 
octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr.pare din această stradă, la limita spre 
carosabil, cu distanţe de 25-30 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de 
Urbanism nr. l din 18.08.2017. Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de 

iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va 
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin 
trotuarul nr. pare din str. Lacul Gorgova şi în trotuarul din Piaţa Rosetti spre str. Hristo 
Botev. Reţeaua de alimentare electrică a aparatelor de iluminat se va racorda la 
BMPIIP existent în trotuarul din Piaţa Rosetti. Pozarea cablului electric se va realiza în 
şanţ deschis, iar subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea traseului de pozare a 
cablului electric de alimentare executat în trotuarul din Piaţa Rosetti există plantaţi în 
alveole 1 ex. Platanus (platan) şi 1 ex. Ulmus (ulm) faţă de care se va păstra distanţa 
minimă de 1.0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism : din 18.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art-4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

>■ 

Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red:D V../4exJ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr.7189/1647036/. 

li AIJG. 20li 

CĂTRE, 

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Proiect de menţinere S.I.P., str. Caloteşti (între str. Zborului şi 
str. Culmea Veche), zona 102, sector 3" 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647036/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7189/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de 
menţinere S.I.P. str. Caloteşti (între str. Zborului şi str. Culmea Veche), zona 102, 
sector 3", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 1522126 din 

18.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 15.02.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu 
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Caloteşti ( între str. 
Zborului şi str. Culmea Veche) prin montare a 4 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, 
amplasaţi în trotuarul nr.impare din str. Caloteşti, la limita spre carosabil, cu distanţe de 
20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 

3 din 18.08.2017. Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de 
tip Itp 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va 
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, prin 
trotuarul nr. impare din str. Caloteşti. Cablul electric se va alimenta din stâlpul de 
iluminat situat în imediata vecinătate a str. Caloteşti. Pozarea cablului electric se va 
realiza în şanţ deschis. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. în dreptul imobilului cu ? din str. 
Caloteşti există o pastilă lipită de limita de proprietate cu arbori pantaţi în aceasta faţă 
de care se va păstra distanţa de 1 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr j din 18 08,2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi in baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Di OINESCU 
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Nr.7190/1647038/. 

2 k AUG. 20 

CĂTRE, 

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucureşti 

Spre ftiînţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Proiect de menţinere S.I.P. - str. Culmea Veche, zona 102, 
sector 3” 

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647038/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7190/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Proiect de 
menţinere S.I.P. - str. Culmea Veche, zona 102, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism * I din 

23.08.2017 emis de Primăria MuniciDiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării 5.02.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu 
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Culmea Veche, pe o 
lungime de aprox. 200 m, prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, 
amplasaţi în trotuarul nr. pare din această stradă (de la str. Negustori până la str. T. 
Ştefănescu) şi pe trotuarul nr. impare (de la str. T. Ştefănescu până la str. Zborului), cu 
distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 

din 23.08.2017. Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de 
tip IEP 3/21 cu lămpi de 100 W montate pe console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va 
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip CYY 3x2,5 mmp prin 
trotuarul nr. pare din str. Culmea Veche. Cablul electric se va alimenta din cutia de 
distribuţie-CD6 existentă (vezi proiect S.I.P.- str. Teodor Ştefănescu) în vecinătatea 
intersecţiei dintre str. Teodor Ştefănescu şi str. Culmea Veche. 

Pozarea cablului electric se va executa în şanţ deschis, iar subtraversările se vor 
realiza prin foraj orizontal dirijat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism r din 23.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit. 



la VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.7191/1647040/. 


2 4 AUG. 20.6 

CĂTRE, 

LUXTEN LIGHTING COMPANYS.A. 

Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucureşti 


• «••• , * * * 


ROMANIA 


19)8 ?Olft \ ImpoeunA 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării:"Proiect de menţinere S.I.P. pe str. Zborului, zona 102, sector 3” 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647040/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7191/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Proiect de 
menţinere S.I.P. pe str. Zborului, zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism i din 

23.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării cu plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Zborului prin montarea 

unui nr. de 10 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr.impare, la 
limita acestuia spre carosabil, ia distanţe de 20 - 25 mm între aceştia, începând de la 
str. Teodor Ştefănescu până în dreptul imobilului cu nr.11 din str. Zborului, conform 
planului anexă la Certificatul de Urbanism din 23.08.2017. Stâlpii vor 

fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi 100W montate pe 
console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public stradale 
se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, 
prin trotuarul nr. impare din str. Zborului. Reţeaua de alimentare electrică a aparatelor 
de iluminat se va alimenta din stâlpul de iluminat amplasat în trotuar (la intersecţia str. 
Zborului cu str. Culmea Veche). Pozarea cablului electric se va realiza în şanţ deschis. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism * din 23.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

fnsp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr.7192/1647043/. 

2 L W1G. IU 


CĂTRE, 

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

Strada Parângului nr.76, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti. nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Proiect de menţinere S.I.P. pe str. Radu Cristian, zona 102, 
sector 3" 


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647043/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7192/31.07.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Proiect de 
menţinere S.I.P. pe str. Radu Cristian, zona 102, sector 3” vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

23.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării r emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării cu plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Radu Cristian prin 
montarea unui nr. de 6 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul 
nr.impare, la limita acestuia spre carosabil, la distanţe de min. 20 m între aceştia, 
începând de la Piaţa C.A. Rosetti până la str. Sfinţilor, conform planului anexă la C.U. 
Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W 
montate pe console stradale; 

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public stradale 
se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, 
prin trotuarul nr. impare din str. Radu Cristian. Reţeaua de alimentare electrică a 
aparatelor de iluminat se va racorda la BMPIIP - Bloc de măsură şi protecţie instalaţii 
de iluminat public existent în trotuarul din Piaţa CARosetti la’ intersecţia cu str. 
H.Botev. Pozarea cablului electric se va realiza în şanţ deschis. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că 
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea traseului de pozare a 
cablului electric de alimentare executat în trotuarul din Piaţa Rosetti există plantaţi în 
alveole 1 ex. Platanus (platan) şi 1 ex. Ulmus (ulm) faţă de care se va păstra distanţa 
minimă de 1.0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism i din 23.08.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lît. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B- nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Dan ESCU 
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Nr. 7249//1647822/ 


Către: 


7 ! AU& IU 


Spre ştiin|ă: Administraţia străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 

Bulevardul Metalurgiei nr, 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţele publice de apă potabilă şi de canalizare pe Intrarea 
Punţii până la imobilului , sector 5, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1647822//31.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7249//01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere reţele publice de apă potabilă şi de 
canalizare pe Intrarea Punţii până la imobilul / , sector 5, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ■ "* * din 19.02.2018, 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /20.03.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va realiza, astfel: 

- reţeaua publică de apă potabilă se va executa în carosabilul străzii Intrarea Punţii până 
în dreptul imobilului I, se va alimenta din conducta din strada Dâmboviţei şi va avea o 
lungime de 45m, iar la capat va fi amplasat un hidrant de incendiu subteran; 

- reţeaua de canalizare menajeră se va executa în carosabilul străzii Intrarea Punţii până 
în dreptul imobilului , pe axul drumului, la o distanţă de 3 m de conducta de apă 
potabilă, pe traseul acesteia se va amplasa un cămin de vizitare; 
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- se vor amplasa un branşament de apă potabilă şi un racord de canalizare care vor 
deservi imobilului cu nr 1; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08,08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit 


Claudia Işttălescu 


Red;C1/4ex - 09.08 201B prezentui aviz a fost postat pe stte-ul PMB 
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Nr. 7193//1647429//. 

28 AUG. 201B 

Către: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA 

9 

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1. Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică In vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe strada Alecu Russo , sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647429//30.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7193//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe strada Alecu Russo , sector 2, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. '//25.05.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa prin trotuarul imobilelor cu 
numere poştale pare al străzii Margareta Sterian, de la intersecţia acestei străzi cu 
bulevardul Dacia, până la imobilul ce va fi alimentat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de oe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 















La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. . din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare si stradale si are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

1 r 
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Nr. 7194//1647427//. 


■murat- 


Către: E*Distribuţie Muntenia SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 


Spre Ştiinţă: Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni 
Strada Fabrica de Ghibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada lancu 

Jianu sector 5, Bucureşti 
1 * 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647427 //30.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7194//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada lancu Jianu nr. 4A, sector 5, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03,05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. j.05.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa astfel: 

- pe o lungime de 107m, din postul de transformare 2817 prin aleea dintre blocurile nr. 40 
şi nr. 41 din strada Petre Ispirescu, până în dreptul imobilului din strada lancu Jianu nr. 
4A; 

- pentru asigurarea unei căi de alimentare de rezervă se va intercepta cablul de joasă 
tensiune care face legătura între nişa blocului Ml92 şi nişa blocului 41, scara 1 şi se va 
prelungi pe un traseu în lungime de 20m, până la noua cutie de distribuţie şi secţionare 
proiectată, apoi din aceasta se va monta un cablu de joasă tensiune până la firida de 
distribuţie şi contorizare care va fi amplasată în imobil, la parter; 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în bază şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 


din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu 


planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7197//1647428//. 


28. 4U6, m 


Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 



ROMANIA 


1918 ?oia | sAbbAt©»im IwpoeukA 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Ostaşilor . sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647428//30.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7197//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Ostaşilor i sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. t din 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ” t.05.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa din postul de transformare 
subteran 32 existent în trotuarul străzii Grigore Cobălcescu în dreptul imobilului r . 
prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare al străzii Ostaşilor până în dreptul 
imobilului . ?, unde va subtraversa carosabilul, apoi prin trotuarul imobilelor cu 

numere poştale impare, până în dreptul imobilului nr. r ; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 


din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu 


planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7198//1647424//, 
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Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

Strada Justiţiei nr, 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe şoseaua Odăi >, sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647424//30.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr, 7198//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe şoseaua Odăi nr. 85, sector 1, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 25.05.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 233m prin trotuarul 
imobilelor cu numere poştale impare, din postul de transformare 3155 până în dreptul 
imobilului nr. ; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 
din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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)irecţia de Mediu 
Nr. 7199//1647422//. 8. AUG, 2S1 


ROMANIA 
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Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţa: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, sector 6, Bucureşti 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea ansablului rezidenţial 
din strada Drumul Valea Doftanei "", sector 6 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1647422//30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7199//31.07.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică 
pentru alimentarea ansablului rezidenţial din strada Drumul Valea Doftanei 
sector 6, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 

17.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 05.2018, Planul de coordonare semnat de deţinătorii de 

reţele tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 109m, de la 
postul de transformare 4322, continuând prin aleea aferentă blocurilor CI.3 şi CI.2 din 
bulevardul Timişoara nr. apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. poştale pare al străzii 
Drumul Valea Doftanei, cu subtraversarea carosabilului în dreptul imobilului nr. 

- urmare a verificării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei în 
proximitatea traseului lucrării, astfel: 

• spaţiu verde cu gazon şi arbuşti plantaţi în apropierea postului de transformare 43 22 ] 

• spaţii verzi aferente blocurilor CI .3 şi CI .2 din bulevardul Timişoara nr. cu gazon, 
arbori şi arbuşti plantaţi; 

• 2 exemplare din specia Acer (arţar), h 3, 0 20cm, localizaţi în aliniamentul stradal 
aferent imobilului nr 



Rrl Rmina nr 47 rrvrt nnct^l rmrmn cnrinr Ă p*ithik>c^ 


F c±) 11 
















în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B, nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul arborilor şi pe spaţiile verzi menţionate sau rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţjonată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. .. din data de 17.05.2018, împreună cu planul 

anexat, vizat spre neschimbare şi Planului de coordonare semnat de deţinătorii de reţele 
tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Direcţia de Mediu 
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Către: SC API TRADE SRL 

Strada Tohani nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea publică de canalizare pe strada Lt. Nicolae Pascu 
, sector 3, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647829//31.07.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7248//01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Extindere reţea publică de canalizare pe strada Lt Nicolae Pascu t 
sector 3, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.01.2018, 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare! 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării. J//20.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea se va executa, astfel: 

- extinderea conductei se va realiza pe o lungime de 120m în carosabilul străzii Lt. Nicolae 
Pascu, din dreptul imobilului 1 până la căminul de inspecţie aferent reţelei publice de 
canalizare existent (localizat în dreptul blocului nr. 1); 

- se va amplasa un racord de canalizare cu o lungime de 9m; 

- se vor proiecta 4 guri de scurgere şi 2 cămine de inspecţie; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări 
tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7323//1648212//. 
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Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Fabrica de. Glucoză , din strada George Constantinescu, sector 2, 

Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648212//01.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7323//02.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Fabrica de Glucoză din strada George Constantinescu, sector 2, 

vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 26.03.2018, 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării //11.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 38.5m pe strada George 
Constantinescu, astfel: 

- extinderea conductei se va realiza în carosabil, de la punctul de racordare (din dreptul 
imobilului cu nr. cadastral IE 210814) până în dreptul imobilului cu nr. 11A din strada Fabrica 
de Glucoză; 

- branşamentul se va executa perpendicular pe imobil, la limita de proprietate cu imobilul din 
partea stângă; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 

' din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări 
tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7379//1648671//. 


28. AUG. 2918 



ROMÂNIA 

19J fi 201B J SĂOBĂTDUIM ÎMPOEUNĂ 


Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ferăstrău 
, sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648671//02.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7379//03.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Ferăstrău , sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism *7 din 24.05.2018 emis 

de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării /11.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, perpendicular pe 
imobilul nr. 9, la o distanţă de 3m faţă de limita din partea stângă; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 6400, 7684//1642062,1650425//. 
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ROMÂNIA 


1910 ZQ1B} SĂRBĂTORIM IMPREUMĂ 


Către: SC DARGOV SRL 

Strada Liviu Rebreanu nr. 6, bl. Bl, sc. 8, et. 8, ap. 342, sectorul 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilului situat pe strada Intrarea 
Soldat Zambilă loniţă r , sector 2, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642062//12.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr 6400//13.07.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. 
cu nr 1650425//08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7684//09.08.2018 prin care 
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordare la reţeaua 
electrică a imobilului situat pe strada Intrarea Soldat Zambilă loniţă i, sector 2, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. I din 18.04.2018 emis 

de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr ' /18.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa din trotuarul imobilului nr. , cu 
subtraversarea carosabilului, apoi prin trotuarul străzii Soldat Zambilă loniţă pe partea 
imobilelor cu numere poştale impare, lungime traseului subteran având 3m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 1 din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana PCţPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 

1918 2010 I SACbAtOOIM (MpnElMA 

Nr. 6643, 7681//1643581,1650302//. 2019 

Către: GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL 

Strada Câineni nr 20, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


BUCUREŞTI f 


• % * .**** * 

România 



Referitor ia lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilului din şoseaua Pantelimon 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643581/17.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6643/18.07.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B 
cu nr. 1650302/08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7681/09.08.2018, prin care 
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racorare la reţeaua 
electrică a imobilului din şoseaua Pantelimon r sector 2, vă comunicăm 

următoarele: 

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. » din data de 

21.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /.06.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de 2m în domeniul public, din T3054 localizat în proximitatea 
imobilul ce va fi alimentat şi 130m în domeniul privat; 

urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat existenţa 
vegetajiei spontane în proximitatea postului de transformare 3054. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei acestei lucrări. 

în timpul lucrărilor, executantul va evita depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul vegetaţiei spontane, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la 
starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din data de 21.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, 

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an 
de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 
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Nr. 5931,7568/1639236,1649825/ 1 î AUG M 


CĂ TRE 

REGIA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI 
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3 
E-mail .relaţii 6radet.ro 


o° 


O 

O 


Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor 
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1 
- Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bd. Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1 

Modernizarea reţele termice aferente Ansamblului Aviaţiei - PT2 Aviaţie 

Referitor la adresa dvs. nr. 35841/23.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1639236/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5931/04.07.2018, completată cu 
Protocolul de plantare nr. 25/31.07.2018, înregistrat la P.M.B. cu nr. 1649825/07.08.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 7568/08.08.2018, prin care solicitaţi prelungirea avizului emis de 
Direcţia de Mediu nr. 5420/1352626/09.10.2015, pentru execuţia lucrărilor de .Modernizare 
reţele termice aferente Ansamblului Aviaţiei - PT 2 Aviaţiei" conform A.C. nr. 310/1431004 
din 24.08.2016, cu prelungirea valabilităţii până la 23.08.2018, vă facem cunoscut că la 
reverificarea efectuată pe teren In data de 12.07.2018, s-a inventariat următorul material 
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 prfvind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm: 

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor: 

Pe amprenta reţelei extetente : 
în spatul verde aferent blocului V C din Str. Avionului nr. 1: 

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 20cm, h 8m - spate bloc, colţ dreapta 
în spaţiul verde aferent blocului IV A din Şos. Pipera nr. 29: 

-1 ex. Tilia sp. (tel) 0 20cm, h 7m - spate bloc, lateral stânga 
în spaţiu! verde aferent blocului VIF din Str. Cpt. Alexandru Şerbănescu nr. 29, co/f cu str. 
Căpălna: 

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 25cm, h 10-12m 
în spaţiul verde aferent blocului VD din Str. Borşa nr. 48, lateral dreapta bloc: 

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 015-20cm, h 6-1 Om 

- 2ex. Quercus rubra (stejar) 0 15-20cm, h 5-1 Om 

în spaţiul verde aferent blocului VII B din Str. Borşa nr. 29, faţă bloc, stânga acces: 

-1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) 0 lOcm, h 6m 
-1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) multitulpinal, h 5m - scara 2 
Transplantare: 

Aliniament str. Alexandru Şerbănescu în apropierea intersecţiei cu str. Căpâlna: 

- 5 ex. Quercus rubra (stejar) 0 7-8cm, h 3-4m 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura 
înaintării lucrărilor, prin grija solicitantului,în prezenţa administratorului legal al terenului 
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(care va prelua materialul lemnos rezultat), luându-se măsuri de prevenire a accidentelor 
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. 

în timpul executări] lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii: 

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea 
traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor; 

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din 
vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora; 

• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor 
de şantier 

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti 

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate 
de execuţia lucrărilorsus menţionate.Mentionâm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător 
de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a 
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz 
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. 
25/31.07.2018, aveţi obligaţia plantării a 9 ex. Tilia sp.(tei) cu balot de pământ 0 5-7cm, 
h 3-3,5m, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, în aliniamentul str. Paris 
şi transplantarea celor 5 ex. Quercus rubra (stejar) 0 7-8cm, h 3-4m, proaspăt plantaţi din 
aliniamentul str. Alexandru Şerbănescu în apropierea Intersecţiei cu str. Căpâlna în 
aliniamentul str. Avionului. 

La finalizarea lucrărilor de plantare.amplasamentul se va preda administratorului 
legal ai terenului. De asemenea conf. art. 9 afin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act 
normativ. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizaţi, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologţc. în timpul lucrărilor constructorul 
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care este secţionat secţionat sistemul radicular al arborilor din vecinătatea 
traseului lucrării neavizaţi, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unul aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligata înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişară - 9 ex. arbori 

Transplantat - 5 ex. arbori proaspăt plantaţi 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona -1 


întocmit: 



riana POPA 

1 * - - - ffie, c * 


Insp. 



RAŞCA 


i a iosl postat sitenJ PMB 

efracţia mediutovfee.aitoortin_consuftarefevtza arbori ta consultare.ptip. po data do 


Bd fteţpna EB&abeta nr 47, cod poştal 0500131 sector & Bucuroşi România 

Tel 021 305 55 00 nt 4016 

hnpjywww.pmb.fo 



UKAS 


«01 














PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 6296,7618/1641953,1649985 


1 1 MG. ’IH 


• *• 

•V* ' 




..'V 

ROMÂNIA 

iei i aoi 11 tJumJUuOfu kwofuwi 


CĂTRE, 

S.C. E-DiSTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 


S.C. GRAN VIA MOINEŞTI S.R.L. 

B.dul Mareşal Alexandru Averescu nr.15 B/C, et.5, biroul nr.7 t sector 


1, Bucureşti 


O O 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a Imobilului situat pe b.dul Timişoara 
r. , sector 6 ’ 




Referitor la solicitarea depusă de S.C. ^DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin domnul 
STĂNESCU BOGDAN-împutemidt al S.C. GRAN VIA MOINEŞTI S.R.L, înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1641953/11.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6296/12.07.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1649985/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu ct!i 
nr.7618/08.08.2018 prin care se solicita emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Alimentarea cu energie electrică a Imobilului situat pe b.dul Timişoara nr.S8J, 
sector 6”, vji comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.78R/1588626 din 19.02.2018 
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz 
rin traseu nr. _ j10.05.201 8 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

14.05.2018 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 - 
Primăria Sector 6, Clasarea Notificării r /22.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare- 
planşe 1-2), lucrarea se va realiza astfel: 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric pe un 
traseu ce pleacă din Staţia Militari până la postul de transformare nou - ce va fi amplasat în 
incinta imobilului situat în b.dul Timişoara nr.58J, traseu ce va avea lungimea pe domeniul 
public de 1430 ml. De la ieşirea din Staţia Militari până la intrarea pe proprietatea imobilului 
alimentat, racordul electric va fi pozat pe următorul traseu: 

subtraversare linii CF prin foraj orizontal dirijat, pănă pe str. Liniei, în 
dreptul terenului cu nr. 52. Traseul continuă paralel cu linia CF până la str. Valea Lungă, unde 
subtraversează liniile CF prin foraj dirijat, apoi va subtraversa str. Valea Lungă şl traseul va 
continua pe str. Liniei pe trotuarul aferent nr. pare până la str. Moineşti. Pe str. Moineşti, 
racordul electric va fi pozat subteran prin trotuarul nr. pare, va subtraversa str. Moineşti înainte 
de intersecţia cu str. Furtunei, continuând prin trotuarul nr. Impare până în dreptul imobilului 
alimentat, apoi traseul va continua pe proprietatea imobilului. 
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• urmare a verificării efectuate pe teren ?n data de 22.08.2018, s-a constatat că există 
vegetaţie spontană pe traseul racordului electric cuprins între - ieşirea din Staţia electrică 
Militari, str. Liniei - paralel cu liniile CF- până ia str. Valea Lungă. Facem precizarea că, pe 
tronsonul parale) cu liniile CF există o porţiune de traseu unde nu a putut fi verificat deoarece 
terenul era îngrădit 

De asemenea, in proximitatea traseului racordului electric din trotuarul aferent str. 
Moineşti există arbori din speciile Platanus (platan) şi Acer (arţar) plantaţi în alveole. Lăţime 
trotuarului este între 2,5m - 4,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

-Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu 
din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 
zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305 l 55.00, Interior 4108. 

•în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţfilor din teren care eă nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

-în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţă de arbori 
(0>7cm) din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edffltare subterana 
Condiţii de amplasam, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şl suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

-în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 78R/1586626 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planurile anexă şi în baza pianul de coordonare (planşele 1-2), avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilltare. 

Având în vedere situaţia juridică actuală a terenului ce urmează a fi afectat de lucrări 
cuprins între Staţia electrică Militari şi str. Liniei, pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de 
Începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul act este valabil numai în prezenţa avizului emis de CN CFR. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art.4, Ift. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul 
lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în 
prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
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Nr.4614,7438/1629910.1648875/.. 

CĂTRE, 

S.C. E- DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
Bulevardul Ion Mlhalaehe nr.41-43, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă! 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Anciiţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBUC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a Imobilului cu adresa atr. Zidurilor 
sector 2" 


Având în vedere solicitarea depusfi de S.C. E- DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
domnul Nlcolae Matei - în calitate de împuternicit, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1629910/31.05.2016 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4614/04.06.2010 şi completată cu 
documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu nr.1648875/03.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7438/06.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Zkhtmr nr£2-30, sector 
2“ vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.296R/1615626 din 
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, Memoriu 
justificativ. Fişa de soluţie >• 5.09.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz 

nr, /24.05.201B emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu' nr. 

.06.2018 emis de Administraţia StrăzHor Bucureşti, Clasarea Notificării 
</17.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Act de alipire 
autentificat sub .2017 de Notar Public- , avize individuale de 

la Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communications 
S.A., R AT.B., Luxten, Netcity Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice noi JT, 

astfel: 

«''cablul nr.1 - alimentat din postul de transformare PT 3151 existent în aleea 
adiacentă blocului 445 din Măgura Vulturului, pozat subteran în trotuarul lateral cfinspre blocul 
445 până la parcarea din lateralul postului de transformare PT2854, unde va intersecta traseul 
cablului nr.2. Lungimea traseului până la intersecţia cu traseul cablului nr. 2 este de 58 m; 

«''cablul nr.2 - alimentat din postul de transformare PT 2854 existent la intersecţia 
dintre str. Măgura Vulturului şi aleea Măgura Vulturului (fostă Meliţei), pozat subteran prin 
parcarea din lateralul postului de transformare, va intersecta cablul nr.1 după care traseul celor 
două cabluri va fi comun prin parcarea de lângă imobilul cu nr. cadastral IE 207492, apoi prin 
aleea de acces aferentă blocului nr. 438 din str. Ritmului, va subtraversa pe o lungime de 21 m 
str. Ritmului în dreptul imobului cu nr.15 şl va continua prin trotuarul nr. impare din Str. Ritmului 
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51 m, până in dreptul imobilului cu nr, 19A (la limita de proprietate dreapta) unde canalizaţia 

electrică va pătrunde pe proprietate privată spre FDCP din incinta imobilului alimentat 

Lungimea traseului canalizatei electrice proiectata pe domenfu l public este de 227 m, 
aceasta fiind pozată subteran în şanţ deschis pan s*p*h** * 1 *™»»**, subtravereare* sir. 
Ritmului se va executa prin fora] orizontal dirijat Traseul lucrării nu va afecta vegetaţia din 

proximitatea acestuia* 

conform constatărilor de pe teren din data de 22.08.2018, pe traseul lucrării nu 
există vegetaţie. în proximitatea acestuia, în trotuarul nr. impare din str. Ritmului există plantaţi 
în alveole, în aliniamentul stradal — exemplare de arbori din specia Taxus (tisa). De asemenea, 
aleea de acces aferentă blocului nr. 438 din str. Ritmului este mărginită de gard viu format din 
arbuşti de Hibiscus. 

în urma analizării documentarei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiflor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţional execuţiei 
lucrării menţionata, astfel: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de probare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin I.Om *1.5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condţii de amplasare, 
evităndu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborilor 
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la flnatizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

* în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea Iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza urţei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 296R/1615826 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edllitare, precum şl a celor specificate în Fişa de soluţie nr. 00800806/05.09.2017 emisă de E- 
Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice mocfificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Insp. Daniela VOINESCU 
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Nr. 2442,8099/1612759,1653149/ 

‘ î SEP 2018 

Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

E-mail: 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

i 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor 
, sector 1, Bucureşti 


Re feritor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu jffit 1612759/02.04.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2442/03.04.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1653149/21.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8099/22.08.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului cu 
adresa str. Verbinelor < sector V, conform documentaţiei depuse (CU 

nr. , a planurilor anexate, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Comisia 
tehnică de circulaţie nr. însoţit de plan anexă, Memoriu tehnic, Aviz 

favorabil nr. emis de Primarul sectorului 1, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public sector 1, însoţit de graficul de 
execuţie al lucrării, act de proprietate, Autorizaţie de construire nr. din 

însoţită de plan anexă, Autorizaţie de construire nr. 
însoţită de plan anexă, Aviz comisia de coordonare a proiectării nr. 
emis de PMB, Plan de coordonare reţele edilitare semnat de deţinătorii de 
reţele, Proces verbal de situaţie din 03.07.2018, plan detaliu groapă de lansare), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel: 

• subteran cu racordare din PTA 7353 existentă pe str. Curtişoara, cu subtraversarea 
str. Curtişoara, prin trotuatul b-dului Petrilă, subtraversează str. Verbinelor, continua 
prin trotuarul str. Verbinbelor până în dreptul imobilului alimentat. 

• fără afectarea arborelui situat în vecinătatea gropii de lansare în vederea 
subtraversării str. Verbinelor. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m - 1.5 m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate-îruprezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Execuţia lucrării în dreptul arborelui situat în apropierea gropii de lansare pe 
str. Verbinelor se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu, 
având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea 
lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red;P.R./3ex,-20.08,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.r&institutii/primaria/directiâ/dîrectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_art}ori_in. 
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Nr. 3341, 7959/1621260,1652001/. -5-SEP 20ÎS 

CĂTRE, 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr 25, cam. 8 -10, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti . 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe aleea 
acces şi spaţiu verde aferente imobil cu \ 1 de pe bulevardul Eroilor, 

sector 5 n 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
FAVEO CONSULTING S.R.L. pentru domnul , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1621260/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3341/07.05.2018 şi completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652001/14.08.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.7959/20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe alea 
de acces şi spaţiu verde aferente imobil cu r de pe bulevardul Eroilor, sector 

5” vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de, Urbanism nr. / din 

25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă vizat 
spre neschimbare, Memoriu tehnic/pe specialităţi, Ordin de lucru, Acord de acces şi 
Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sud 
Reţele, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis 
de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea Notificării nr. .02.2018 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de donaţie autentificat 
sub nr 11.05.2012, Plan de coodonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, Plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă de tip RP PE 100 
SDR11, Dn 63 mm - montată subteran, cu racord în conducta de gaze naturale 
existentă în spaţiul verde aferent imobil cu nr.19 (bloc Al) din b.dul Eroilor. Traseul 
conductei nou proiectate va pomi din punctul de cuplare la conducta existentă, va 
străbate carosabilul aleii de acces dintre blocurile Al şi A2 din b.dul Eroilor pe o 
lungime de 24 m, până în aleea de acces în scara blocului Bl din b.dul Eroilor, de 
unde va traversa subteran spaţiul verde aferent aceluiaşi bloc pe o lungime de 15m, 
apoi va traversa subteran carosabilul din parcarea aflată în lateralul blocului Bl, până 
in dreptul imobilului cu nr. din str. Thoma lonescu unde conducta va avea cap 
terminal. Lungimea traseului conductei nou proiectate va fi de 70 ml. 














- realizare branşament de gaze naturale racordat la noua conductă de distribuţie 
gaz natural - nou proiectată până la firida de distribuţie care va fi montată pe 
proprietatea imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniu public, cu acces 
din acesta Traseul branşamentului va fi de 3 ml. 

t 

Şanţul pentru pozarea conductei va fi de 1,2 m adâncime şi respectiv 0,4 m 
lăţime. în aleea de acces, conducta va fi montată în carosabil, la 1 m faţă de 
marginea acestuia. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2018, s-a constatat că 
traseul lucrării afectează : 

• spaţiul verde aferent blocului Al din b.dul Eroilor, în acesta fiind localizată 
vegetaţie spontană şi împrejmuire din gard metalic şi gard viu - Hibiscus. De 
asemenea este localizat 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0= 15 cm, h=4-6 m ; 

• spaţiu verde aferent blocului Bl din b.dul Eroilor, în acesta fiind localizat 
următorul material dendrologic: 1 ex. Tillia sp. (tei) 0= 20 cm, h=4-6 m, 1 ex. 
Abies (brad), 0= 20 cm, h=4-6 m, 1 ex. Tillia (tei) 0= 45-50 cm, h=10-15 m, 

1 ex. Abies alba (brad alb) 0= 20-30 cm, h=7-8 m localizat în lateralul blocului 
Bl, plante perene, tufe de liliac. De asemenea, există împrejmuire metalică şi 
gard viu. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obiigaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, ia tel. 021/305.55.00, 
interior 4108; 

- în timpul executării lucrărilor se vor respecta distanţele minime (1,5 - 2.0 m) 
între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi 
arborii menţionaţi, conform prevederilor art.3.12, NTPEE - 2008, respectiv SR 
8591/1997- Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Vă facem cunoscut că 
în cazul în care această distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de 
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

- în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor executantul lucrării va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

- Arbuştii, tufele de trandafiri şi plantele perene afectate de lucrare vor fi 
transplantate în altă zonă a spaţiului verde, neafectată de lucrare. Se va contacta 
administratorul spaţiului verde, în speţă Administraţia Domeniului Public Sector 5 în 
vederea asigurării prezenţei la execuţia lucrării, a pregătirii terenului şi deciderea 
locului de transplantare al materialul dendrologic (tufe de liliac, plante perene), dacă 
va fi cazul. înainte cu 5 zile de începea lucrărilor, se vor afişa informaţii referitoare la 
lucrare pentru înştiinţarea asociaţiilor de proprietari/locatari din blocurile Al şi 
respectiv B2 privind posibilitatea afectării materialului dendrologic prezent în spaţiile 
verzi aferente blocurilor, cu excepţia arborilor, caz în care se vor transplanta într-o 
zonă neafectată de lucrare din acelaşi spaţiu verde. Se va permite prezenta unui 
reprezentant al asociaţiilor de proprietari/locatari în momentul execuţiei lucrării. 

- Execuţiei lucrării se va întrerupe în intervalul orar 13:00 - 14:00, pentru a 
nu tulbura liniştea locatarilor/proprietarilor prin producerea de zgomote, alarme sau 
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prin folosirea oricărui aparat electric sau electronic care generează zgomote sau 
vibraţii. 

- Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în 
apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor/arbuştilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

- La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi 
în cazul în care, gardul viu din proximitatea traseului va fi afectat de execuţia 
lucrărilor aveţi obligaţia replantării acestuia. 

Avizul de faţă este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 25.01.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă vizat spre neschimbare şi în baza 
planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


O 



întocmit, 

Insp. Dani 3INESCU 




si.of 0? 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti, România 

Tei: 021.305.55 00 int. 4016 

http://www.pmb.ro 


















o 


o 
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Nr.4916,8050/1631831,1652391. £ p 2018 


CĂTRE, 

IMSAT GROUPE S.A. 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

BulevardulIuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector6, 061072, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 -1 pe str. Tony Bulandra, sector 2 " 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată ia P.M.B. cu 
nr. 1631831/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4916/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652391/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.8050/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executârea lucrării" Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 000 -1 
pe str. Tony Bulandra, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr . 3 din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ' 1/08.06.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 2 Bucureşti, Aviz de traseu 
nr. r/15.06.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. 26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Aviz de principiu 

emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB cu anexe 
aferente, Avize individuale emise de Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud 
Reţele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, 
Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 15 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru 
tramvaie şi trolebuze existent- pe str. Tony Bulandra, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi 
a planului anexat la acesta; 
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— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, 
astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi 
pietona} pe timp de noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe 
noii stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB înlocuiţi pe str. Tony Bulandra poartă numere de 

inventări ,2,4,8,9,18,19^20,22,24,25,26,30,32,35. 

Săpăturile aferente montării/demontării noitor/vechilor stâlpi se vor executa 
manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei 
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta 
coronamentul sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul 
arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RATB au următoarele 
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH). 

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat 
următoarele: 

stâlpul nr. 1 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 2 
din str Tony Bulandra. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent. Nu 
există vegetaţie în proximitate; 

— stâlpul nr.2 existent în trotuarul nr, impare din str. Tony Bulandra, în 
platbanda de la marginea trotuarului, la intersecţia cu str. Vatra Luminoasă. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în dreapta celui existent. La 3.0 m de stâlpul existent, în partea 
dreapta există un ex. Tilia (tei) cu 0=25cm, h=8-10m, faţă de care se va păstra distanţa 
minimă de 1.5 m; 

— stâlpul nr.4 existent în trotuarul nr. pare, în platbanda verde de ja 

marginea trotuarului, în dreptul imobilului cu din str. Vatra Luminoasă. în 

stângă, la 2.0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), 0=15-2Ocm, h=8m, iar în 
partea dreaptă, la 2,5 m de stâlpul ce se va demonta există plantat un ex. Tilia sp. (tei), 
0=3Ocm, h=10-12m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

— stâlpul nr.8 existent în platbanda din trotuar, în dreptul imobilului cu 

r din str. Tony Bulandra. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui 

existent. în partea stângă a stâlpului existent, la 2,5 m de acesta este localizat un ex.' 
Tilia sp.(tei) cu 0=2O-25cm, h=7-8m , iar în partea dreaptă, la 4,Om de stâlpul existent 
este localizat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=3Ocm, h=7-8m; 

— stâlpul nr.9 existent în trotuarul nr. pare din str. Tony Bulandra, în 
dreptul imobilului cu IE 217012 (la limita de proprietate stânga). Stâlpul nou proiectat se 
va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetaţie 
afectată; 

— stâlpul nr. 18 existent în platbanda din trotuarul nr. impare din str. 

Tony Bulandra, în dreptul imobilului cu r J. în proximitatea acestuia, în partea 

stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=15-2Ocm, h=6-7m. 
Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent; 

— stâlpul nr.19 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 
46 din str. Tony Bulandra. în proximitatea acestuia, în partea stângă, la 3.0 m de 
acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=2Ocm, h=7-8m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în stânga celui existent; 

— stâlpul nr.20 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
Garajului RATB - Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. în 
proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 2.5 m de acesta există plantat un 
ex. Tilia sp. (tei) cu 0=15cm, h=7-8m, iar în partea dreaptă există plantat un ex. Tilia 
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sp. (tei), cu 0=15cm, h=7-8m, la 6.0 m de acesta. Stâlpul nou proiectat se va monta tn 
dreapta celui existent; 

— stâlpul nr.22 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
Garajului RATB - Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. în 
proximitatea stâlpului existent, în partea stânga-spate, la 1.0 m de acesta există plantat 
un ex. Acer sp. (arţar) cu 0=6Ocm, h=13-14m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
dreapta celui existent; 

— stâlpul nr.24 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
Garajului RATB - Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. în 
proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 1.0 m de acesta există plantat un 
ex. Tilia sp. (tei)-bitulpinal cu 0=2Ocm, h=7-8m, iar în partea dreaptă există plantat un 
ex. Tilia sp. (tei), cu 0=15cm, h=5m, la 1.5 m de acesta. Stâlpul nou proiectat se va 
monta în dreapta celui existent; 

— stâlpul nr.25 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 

în proximitatea stâlpului existent nu există vegetţie. Stâlpul nou proiectat se va monta 
în stânga celui existent; 

— stâlpul nr.26 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
Garajului RATB - Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. în 
proximitatea stâlpului existent, în partea dreaptă, la 1.0 m de acesta există plantat un 
ex. Tilia sp. (tei) puiet. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent; 

— stâlpul nr.30 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
Garajului RATB - Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. în 
proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un 
ex. Fraxinus sp. (frasin) cu 0=5Ocm, h=10m, iar în partea dreaptă există plantat un ex. 
Tilia sp. (tei), cu 0=1 Ocm, h=4m, la 2.0 m de acesta şi un ex. Ailanthus altissima (fals 
oţetar) cu 0=35cm, h=7m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

— stâlpul nr.32 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
}, aproape de limita de proprietate a acestuia. Stâlpul nou proiectat se va monta 

în stânga celui existent. Nu există vegetaţie în proximitatea lucrării; 

— stâlpul nr.35 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului u . t. 

Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, în proximitate neexistând 

arbori afectat! de lucrări. 

* 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va 
executa numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile 
înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel 
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea 
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, 
precum şi păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus 
(conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 
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- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea 
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau 
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi 
oprită şi reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru 
defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. .1 ) din 03.05.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti-împreună cu planul anexă şi este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale. 

i ii 

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectareă ?elor menţionate în prezentul aviz atrage dup” §îfTe anularea 
acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009,' 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV» 
Simona-Mariana POPA. 



s v Jj 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V../4ex./ 28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.prnb. ro/institutîi/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consult 
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Nr.4917,8057/1631821,1652421 ,i jîK.ZffW 


CĂTRE, 

IMSAT GROUPE S.A. 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardulluliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMiNISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 -1 pe str. Matei Voievod, sector 2 ” 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1631821/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4917/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652421/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8057/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Matei 
Voievod, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 5 din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr >.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 2 Bucureşti, Aviz de traseu nr 15.06.2018 emis 
de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Aviz de principiu 
emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB cu anexe aferente, 
Avize individuale emise de Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom 
Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distri’buţie Muntenia, Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 7 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie şi 
trolebuze existente pe str. Matei Voievod, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi a 
planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât 
să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi pietonal pe timp de 
noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe noii 

stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. 
Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei acestora va fi aleasă 
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astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea 
distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor 
tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH). 

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat 
următoarele: 

— stâlpul nr.37 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul Şcolii nr.52 din str. M. 
Voievod. Stâlpul nou proiectat va fi montat în proximitatea celui existent, în 
stânga acestuia. Nu există vegetaţie în proximitate; 

—stâlpul nr.2 existent, montat în trotuarul nr. pare din str. M. Voievod, în dreptul 
parcării de la intersecţia cu str. Popa Nan. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată; 

—stâlpul nr.49 existent, montat în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 1 
din str. M. Voievod. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar 
în proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată; 

—stâlpul nr.51 existent, montat în trotuar, în dreptul imobilului cu > din str. M. 
Voievod. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în 
proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată; 

—stâlpul nr.81 existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, în dreptul 
imobilului cu (la limita de proprietate stânga). Stâlpul nou proiectat se va 
monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetaţie 
afectată; 

—stâlpul nr.87 existent, existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, 
în dreptul imobilului cu i 7. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga cefui 
existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată; 

—stâlpul nr.89 existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, în dreptul 
imobilului cu nr. 1 din str. Mătăsari. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga 
celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Amplasamentul lucrării se află parţial în zona protejată nr.5 - Carol, motiv pentru care 
prezentul aviz este valabil numai In prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage anularea acestuia şt va fi 
sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red D.V../3ex / 28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB * 

l primaria/directi i/di rect ia mediu/avize arbori In consuîtare/avize arbori în consultare, oho 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 
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Nr. 6524, 7759//1643033,1650792//.. L... K 


Către: SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL 

Strada Costişa nr. 24, sectorul 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă, branşament de apă pentru incendiu şi 
racorduri de canalizare pentru imobilul din şoseaua Dobroeşti , sector 2, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643033//16.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6524//17.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B nr. 
1650792//09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7759//10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de apă potabilă, branşament de 
apă pentru incendiu şi racorduri de canalizare pentru imobilul din şoseaua Dobroeşti 1, 
sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 23.05.2018 emis de 

Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării 721.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), 

lucrarea se va executa, astfel: 

- branşamentul de apă potabilă va avea lungimea de 5 m şi se va racorda la conducta de apă 
existentă în spatele blocului 11D din şoseaua Fundeni 

- branşamentul de apă pentru incendiu va avea lungimea de 5 m şi se va racorda la conducta de 
apă existentă în şoseaua Dobroeşti; 

- racordurile de canalizare vor avea lungimile de 13m, respectiv 5m şi vor colecta şi evacua apele 
uzate în canalele publice din şoseaua Dobroeşti şi din aleea din spatele blocului 11D din şoseaua 
Fundeni nr; 6; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţje pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


A. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Red: C.l./3ex-28.08 

ro/institutiij 

pe data de.. 



întocmit 


Claudiajstf 


rezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

imaria/dirtic^ii/dirgclia nied u/avize^ arbori :: in consLilare/aza arbori in -consuîtare.php 


jtescu 
- < 2 - 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr.6738,7609/1644227,1649664/. EP 20» 


CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1. sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Sandu Aldea nr. , sector 1, Bucureşti " 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin domnul 

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1644227/19.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.6738/20.07.2018 şi competată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1649664/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7609/08.08.2018, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " 
Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sandu Aldea nr. , 
sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Aviz nr. 16.05.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, Avi7 de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 
Notificării nr— .02.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Act de proprietate pentru imobilul alimentat, Avizele individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în: 

« 

Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric de 
JT alimentat din postul de transformare PTS 400 existent în trotuarul din str. Alex. 
Constantinescu (în dreptul blocului 138), pe un traseu ce va strtăbate trotuarul nr. 
impare al str. Alex. Constantinescu, subtraversează str. Av. M. Gh. Stâlpeanu, 
continuă prin trotuarul nr. pare din str. Av. M. Gh. Stâlpeanu, cu subtraversarea 
străzilor Av. M. Petre Creţuş şi str. Av. Mircea Zorileanu, apoi va continua prin 
trotuarul nr. pare din str. Sandu Aldea, până la noua CF -cutie de furnizare montată 
la limita de proprietate dreapta a imobilului din str. Sandu Aldea nr.64. Lungimea 
traseului racordului electric proiectat va fi de 550 ml. Racordul electric va fi pozat în 
trotuar, la o adâncime de 0.8-1.0 m, în şanţ deschis de lăţime 0.6 m. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea traseului, s-a Inventariat 
următorul material dendrologic: 

(în trotuarul nr. pare din str. Sandu Aldea de lăt.=2.00m, de la până la 
intersecţia cu str. Av. Gh. Stâlpeanu): 

- 2 ex. Tillia sp. (tei), 0=40 cm-80cm, h= 15-18 m, în dreptul imobil i ; 

- 2 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=20 - 25cm, h= 7 m, în dreptul imobil 

I; 

- 1 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=20 cm, h= 5 m şi 1 ex. Salix sp. 

(salcie) puiet, în dreptul imobilului t ; 

- 2 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=7-10 cm, h= 5 m, în dreptul imobil 
r ■; 

- 2 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=10-15 cm, h= 7 m, în dreptul imobil 

> i j, 1 > 

(trotuarul nr. pare din str. Av. M. Gh. Stâlpeanu, lăţ=2.0m): 

- 1 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=10 cm, h= 5 m-bitulpinal; 

- 1 ex. Tillia sp. (tei), 0=35 cm, h=15 m, prezintă scoarţă lipsă şi început 
declin biologic, în dreptul imobil nr.26; 

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=30 cm, h=10 m, in dreptul imobil cu i I; 

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=30 cm, h=10 m; 

- 2 ex. Tillia sp.(tei), 0=40 cm, h=15 m, in dreptul imobil cu 

- 2 ex. Tillia sp. (tei), 0=40 cm, h=15 m, in dreptul imobil cu 

- 2 ex. Tillia sp. (tei), 0=15/80 cm, h=5/20 m, în dreptul imobil cu 

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=10 cm, h=5 m; 

1 ex. Tillia sp. (tei), 0=30 cm, h=10m, în dreptul imobil cu \; 

- 3 ex. Prunus cerasus (vişin), 0=10 cm, h=5-7 m, în dreptul imobil cu 

i 

(în trotuarul nr pare din str. Alex. Constantinescu, lăţ=2.00m): 

- 1 ex. Ulmus (ulm), 0=80 cm, h=15-18 m, în dreptul bloc 138- la 
subtraversarea str. I.Mărăşescu; 

Precizăm faptul că, pentru arborele care prezintă scoarţă lipsă şi început de 
declin biologic, având în vedere faptul că în trotuarul din proximitatea acestuia se va 
executa traseul reţelei electrice şi pentru evitarea prăbuşirii arborelui la condiţii meteo 
nefavorabile, s-a emis un aviz de defrişare către administratorul terenului, respectiv 
ADPS{. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- In proximitatea arborilor menţionaţi mai sus, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1-1.5 
m faţă de arbori, conform SH 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare v 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
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înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

- Lucrările de execuţie a traseului racordului electric în dreptul arborelui cu 
scoarţă lipsă şi aflat în început de declin biologic (menţionat în inventarul de mai sus) 
vor fi realizate după execuţia lucrărilor de defrişare şi scoaterea rădăcinilor arborelui 
menţionat, lucrări executate de administratorul legal al terenului, respectiv ADP SI. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine 
anularea acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi 
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 

of 


Red:D.V.74ex727.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 

■madi u/aviz a arbori, în con sultare/a vize arbori in consultare .oho 

pe data de. . 
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Nr. 7683//1650128//.!. I $£ M 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 
Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale cu conducte şi intalaţii de 
racordare MP din PE 100 SDR 11, pe strada Barbu Văcărescu, strada Fabrica de Glucoză, 
strada Chefalului, sectorul 2 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1650128//08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7683//09.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Reabilitare reţea de distribuţie 
gaze naturale cu conducte şi intalaţii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe strada Barbu 
Văcărescu, strada Fabrica de Glucoză, strada Chefalului, sectorul 2, vă comunicăm 
următoarele: 

o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. — din data de 

06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /13.11.2017, Plan de 

coordonare emis de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare şi straaaie/, lucrarea se va executa 
pe o lungime de 2804m, astfel: 

• reţeaua nou proiectată va avea o lungime totală de 2273m (conducta = 2030m şi 
branşamente = 243m); 

• reţeaua care se upgradează va avea o lungime totală de 531 m (conducta = 473m şi 
branşamente = 58m); 

- prin carosabilul străzii Fabrica de Glucoză, de la intersecţia cu Calea Floreasca până după 
strada George Constantinescu, prin carosabilul bulevardului Barbu Văcărescu şi prin 
carosabilul străzii Intrarea Chefalului; 

o urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

- 2 exemplare din specia Gleditsia (glâdiţă), h 15-16m, 0 30-35cm, la o distanţă de 2,5m unul 

faţă de celălalt, localizate în proximitatea branşamentului aferent imobilul din Calea 

Floreasca; 

- 1 exemplar din specia Gleditsia (glâdiţă), h 15, 0 30cm, ia o distanţă de 3m de limita de 
proprietate, localizat în proximitatea branşamentului aferent imobilul nr. 

- 2 exemplare din specia Gleditsia (glâdiţă), h 10-15, 0 30-40cm, la o distanţă de 4m unul 
faţă de celălalt, localizate în proximitatea branşamentului aferent imobilul ; 

- spaţiu verde cu gazon plantat şi subarbuşti din specia Tuia pe bulevardului Barbu 
Văcărescu la intersecţie cu strada Fabrica de Glucoză; 

- 5 exemplare din specia Querus Robur (stejar), h 6-8m, 0 20-25cm, în alveole pe trotuarul 

bulevardului Barbu Văcărescu, în dreptul imobilului i , în proximitea conductei 

proiectate; 
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- 3 exemplare din specia Querus Robur (stejar), h 6m, 0 20-25cm, în alveole pe trotuarul 
bulevardului Barbu Văcărescu, în dreptul imobilului nr. 313-315, în proximitea conductei 
proiectate. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării Execuţia 
lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore 
înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

Lucrarea se va corela cu investiţia Lărgire şoseaua Fabrica de Glucoză, între 
Calea Floreasca şi şoseaua Petricani - inclusiv reţele de utilităti din culoarul investiţiei şi 
conform celor menţionate în Certificatul de Urbanism din 06.10.2017 

reabilitarea reţelei de gaze naturale se va executa înainte de modernizarea drumului. 

Dacă vor fi necesare defrişări de arbori pentru realizarea lucrării Lărgire 
şoseaua Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca şi şoseaua Petricani, acestea se 
vor realiza In baza unui aviz de specialitate emis de Direcţia de Mediu în conformitate 
cu legislaţia de mediu în vigoare şi în baza documentelor emise pentru lucrarea în 
cauză, independent de prezentul aviz de specialitate, 

în proximitatea arborilor/subarbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) 
la cel puţin Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. ! ’ din data de 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare 
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI^, 


Simona-Mariana POPA 

-l 
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Claudia Istrătescu 
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Nr.6848/1645049/. 


2018 


CĂTRE, 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe 
str. Pătrarului nr. , sector 6” 


Referitor la cererea depusă S.C. ENGIE ROMANIA SA prin S.C. GENERAL 
MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1645049/23.07.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.6848/24.07.2018, prin care se soiicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării " Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente pe str. Pătrarului , sector 6", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie tehnică de racordare 
emise de Distrigaz Sud Reţele, contract de vânzare-cumpărare, Clasarea notificării 
nr. <.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea consta în : 

* • realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nou proiectată RP 
PE 100SDR11 Dn 125mm cu racord în conducta existentă în carosabilul din 
str. Pătrarului, amplasată la 3,5 m de limitele de proprietate imobile. Traseul 
reţelei nou proiectate începe din punctul de cuplare, din dreptul imobilului cu 
» , pe o lungime de 15,0 m, până în dreptul imobilului cu nr.4B unde are 

cap terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale - redusă presiune RP PE 100 
SDR11, Dn 32mm de lungime 4,5 m, montat îngropat în carosabil şi trotuar. Noua 
conductă de branşament va fi cuplată în conducta de gaze naturale nou proiectată în 
carosabilul din str. Pătrarului, perpendicular pe aceasta, în dreptul imobilului 
alimentat. Traseul branşamentului proiectat va traversa carosabilul şi trotuarul aferent 
imobilului cu nr.4B, până la postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta 
acetuia, într-o firidă, ia 3.5 m de limita de proprietate dreapta, cu acces din exterior. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr, emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 


Insp. Daniel^VOÎNESCU 
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Nr.6849/1645055/. 3,.gEfî 2U1b 


CĂTRE, 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8-10, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe 
drumul Valea Cricovului, sector 6” 

Referitor la cererea depusă S.C. ENGIE ROMANIA SA prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1645055/23.0/.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.6849/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării " Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente pe drumul Valea Cricovului, sector 6", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie tehnică de racordare 
emise de Distrigaz Sud Reţele, contract de vânzare-cumpărare, Contract de 
comodat, Clasarea notificării nr. 05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), 
lucrarea constă în: 

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nou proiectată 
RP PE 100SDR11 Dn 125mm cu racord în conducta existentă, pozată subteran în 
drumul de pietriş din Valea Cricovului. Traseul reţelei nou proiectate începe din 
punctul de cuplare la conducta existentă amplasată în carosabil, la 2,0 m de limita 
de proprietate a imobilului cu nr.110, pe o lungime de 58,0 m, până în dreptul 
imobilului cu nr.116-120 unde are cap terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale - redusă presiune RP PE 100 
SDR11, Dn 32mm de lungime 10,0 m, montat îngropat în carosabil şi spaţiul verde 
din dreptul imobilului cu nr.116-120 din drumul Valea Cricovului. Conducta de 
branşament va fi cuplată în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul 
din Valea Cricovului, perpendicular pe aceasta, în dreptul imobilului alimentat. 
Traseul branşamentului va traversa carosabilul şi spaţiul verde până la postul de 
reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta imobilului într-o firidă, la 1,0 m de 
limita de proprietate dreapta, cu acces din exterior. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării există vegetaţie spontană, în dreptul imobilului alimentat. în 
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proximitatea traseului, între limita de proprietate şi drumul de pietriş din Valea 
Cricovului există vegetaţie spontană şi arbori răsăriţi spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor din 
proximitatea traseului prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin Im faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şt cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. *' din 16.04.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINE^py^ 
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Direcţia de Mediu 

Nr. 7322//1648211 //...£?> 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 


ROMANIA 

1910 2018; sArbAtopim IMPREUMi 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorl, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: Extindere con ductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul 
din strada Pescarilor , sector 2 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1648211//01.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7322//02.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere conductă şi 
branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Pescarilor sector 2, vă 

comunicăm următoarele: 

O conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data 

de 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. . /II.05.2018, Planul de 

coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o 
lungime de 107m, prin spaţiul verde al blocului 26 din strada Pescarilor .. de la 
punctul de cuplare la conducta existentă (localizat între scara 2 şi scara 3, perpendicular 
pe aleea de acces ce leagă strada Radovanu de strada Pescarilor) apoi prin carosabilul 
străzii Mihăileşti, până în dreptul imobilului cu din strada Pescarilor; 

G urmare a verificării pe teren din data de 24.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei 
pe traseul lucrării, în spaţiul verde aferent blocului 26 din strada Pescarilor a cărui 
lăţime este de 6m, astfel: 

• Tronsonul 1 al spaţiului verde, de la punctul de cuplare la conducta existentă (între 
scara 2 şi scara 3) şi accesul în scara 2 a blocului: 

gard viu (1.5m înălţime şi 0.5m lăţime) ce separă spaţiul verde al blocului de trotuar; 

• 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 30cm, h 12m, localizat la 1 m faţă de 
punctul de cuplare şi 2 m faţă de gardul viu dinspre trotuar; 

1 exemplar din specia Syringa Vulgarius (liliac), localizată lângă stâlpul Luxten; 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin), puiet, localizat la 3m faţă de bloc; 

1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 lOcm, h 9m, localizat la 1.5m de bloc; 

1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 lOcm, h 8m, localizat la 1.5m de gardul viu; 

• 4 exemplare din specia Syringa Vulgaris (liliac), în aliniament, localizate în dreptul 
stâlpului Luxten; 

4 tufe din specia Roşa (trandafir), localizate spre accesul în bloc; 
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1 exemplar din specia Syringa Vulgaris (liliac), localizat la Im de gardul viu; 

1 exemplar din specia Gleditsia (glădiţă) 0 40cm, h 13m, localizat spre accesul în 
bloc, la 1 m de trotuar; 

1 tufă din specia Roşa (trandafir), localizată lângă glădiţă; 

plante perene plantate; 

• Tronsonul 2 al spaţiului verde, între accesul în scara 1 şi accesul în scara 2: 

1 exemplar din specia Tuia (tuia), localizat la 2m faţă de bloc, lângă accesul în 
scara 2 a blocului, bitulpinal, h 7-8m; 

3 exemplare din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 10-15cm, h 8-1 Om, 
localizate la 2-3m de accesul în bloc; 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin), puiet, localizat la Im de gardul viu spre 
trotuar; 

1 exemplar din specia Salix (salcie) 0 35cm, h, 10m, uşor înclinat, localizat la 3m 
faţă de bloc; 

1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 15cm, h lOm, localizat la 
distanţa de 0.5m faţă de salcie; 

1 exemplar arbore uscat, localizat lângă gardul viu; 

3 exemplare din specia Syringa Vulgaris (liliac); 

1 exemplardin specia Roşa (trandafir), localizat la 2m faţă de salcie; 

gard viu paralel cu gardul din metal care separă spaţiul verde de trotuar, localizat la 
1 m de acesta, Tneepând din dreptul corcoduşului; 

1 exemplar din specia Juglans (nuc) 0 30cm, h 12m, localizat la 4m de accesul în 
scara 1 a blocului; 

4 exemplare din specia Syringa Vulgaris (liliac), localizate în zona cuprinsă între nuc 
şi gardul viu; 

1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 15cm, h 5m, localizat Ia 
distanţă de 2m faţă de bloc; 

1 exemplar din specia Rhus Typhina (oţetar adevărat), puiet; 

1 exemplar din specia Platanus Acerlfolia (platan) 0 15cm, h 7m t înclinat spre 
trotuar; 

• Tronsonul 3 al spaţiului verde, după accesul în scara 1: 

2 exemplare din specia Tilia (tei) 0 15-20cm, h 8-10m, lipite de gardul viu, un 
exemplar localizat la 1 m de bloc, celălalt la 2 m de trotuar; 

1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 15cm, h 7m, localizat la Im de gardul viu; 

1 exemplar din specia Robinia (salcâm) 0 20cm, h 5m; 

1 exemplar din specia Robinia (salcâm), puiet; 

1 exemplar din specia Ulmus (ulm) 0 15cm, h 5m, localizat la Im faţă de trotuar, 
lângă stâlpul de iluminat; 

* 3 exemplare din specia Robinia (salcâm) 0 15-25cm, h 6-8m, localizate lângă 

gardul viu, Ia 3m de carosabilul străzii Pescarilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.CG-M.B. nr 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin Im faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
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depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care arbuşti, tufele de trandafiri sau plante perene vor fi afectate de 
lucrare, acestea vor fi transplantate în altă zonă a spaţiului verde. Se va contacta 
administratorul spaţiului verde, în speţă Administraţia Domeniului Public Sector 2 în 
vederea pregătirii terenului şi deciderea locului de transplantare al materialul dendrologic, 
dacă va fi cazul. Se vor afişa informaţii referitoare la lucrare în proximitatea blocului. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 fa H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare- apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism din data de 29.03.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7326//1648223 //. $ 



ROMÂNIA 

101 a 201 b sAdbAtopiu IupgeumA 


Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Strada Mărăşeşti nr. 28, sectorul 4, Bucureşti 

Spre Ştiinţă: 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni 
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Vistierilor sector 5, Bucureşti 

' i - 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648223//01.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7326//02.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Vistierilor sector 5, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.03.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării 19.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 48m, din conducta existentă pe Calea 
Rahovei în dreptul imobilului nr. 219, perpendicular pe imobilul nr. 20 din strada Vistierilor; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Claudia Istrătescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



1 DIB'2013 i sAbbAtDPIM ImpBEUNÂ 


Nr. 2442,8099/1612759,1653149/ 0& &V? 

Către: D-na Filipoiu Mirela - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: mirelafilipoiu@yahoo.com 

Spre ştiinţă:. - 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

■F * 

Referitor la lucrarea: Alimentare'cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea înregistrată la P.M.B cu nr. 1612759/02.0 4.20 18 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2442/03.04.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1653149/21.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8099/22.08.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului cu 
adresa str. Verbinelor ■* - sector 1”, conform documentaţiei depuse (CU 

nr.183R/1606322 din 29.03.2018, a planurilor anexate, Clasarea Notificării nr. 

15.12.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Comisia 
tehnică de circulaţie /09.05.2018 însoţit de plan anexă, Memoriu tehnic, Aviz 

favorabil .E/AP din 06.04.2018 emis de Primarul sectorului 1, Aviz de traseu nr. 

./22.01.2018 emis de Administraţia Domeniului Public sector 1, însoţit de graficul de 
execuţie al lucrării, act de proprietate, Autorizaţie de construire " v din 

19.02.2015 însoţită de plan anexă, Autorizaţie de construire ' din 

13.09.2016 însoţită de plan anexă, Aviz comisia de coordonare a proiectării nr. 

"09.08.2018 emis de PMB, Plan de coordonare reţele edilitare semnat de deţinătorii de 
reţele, Proces verbal de situaţie din 03.07.2018, plan detaliu groapă de lansare), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel: 

• subteran cu racordare din PTA 7353 existentă pe str. Curtişoara, cu subtraversarea 
str. Curtişoara, prin trotuatul b-dului Petrilă, subtraversează str. Verbinelor, continua 
prin trotuarul str. Verbinbelor până în dreptul imobilului alimentat. 

• fără afectarea arborelui situat în vecinătatea gropii de lansare în vederea 
subtraversării str. Verbinelor. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m - 1.5 m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul In care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

t 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz~de_specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Execuţia lucrării în dreptul arborelui situat în apropierea gropii de lansare pe 
str. Verbinelor se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu, 
având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea 
lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR f- ’ECUTIV, 



Simona-Manana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.7535,8500/1649318,1655830 





ROMÂNIA 

1Q1 a 201B l sAbbAtdrim ImppeunJl 


CĂTRE, 

S.C. ELITE RESIDENŢIAL PROJECTS S.R.L. 
Piaţa Charles de Gaulle'nr.3-5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Tunari nr. , sector 2" 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ELITE RESIDENŢIAL PROJECTS S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1649318/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7535/07.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1655830/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8500/31.08.2018 prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Alimentare cu 
energie electrică a imobilului situat pe strada Tunari nr. sector 2”, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie 1 — 704.04.2018 emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 
Notificării ~ „-'07.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

dovada titlului asupra imobilului, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică pozată subteran, 
3x150+95N, de lungime de 65 m, pe un traseu în domeniul public care porneşte din 
postul de transformare subteran - PAS 21 existent în trotuarul aferent staţiei Peco de la 
intersecţia str. Mihai Eminescu cu str. Tunari, traversează trotuarul, apoi 
subtraversează prin foraj orizontal dirijat str. Tunari şi va continua prin trotuarul nr. pare 
din str. Tunari până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuţie şi contorizare 
ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului alimentat. Pozarea subterană în trotuar a 
reţelei electrice proiectate se va realiza în şanţ deschis executat prin săpătură de 
lăţ.=0.5 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018, s-a constatat că 
în trotuarul nr. pare din str. Tunari există plantaţi în alveole de 1 x 1 m, 2 ex. Platanus 
sp. (platan) cu 0=10-15 cm, h=4-5 m, din care unul parţial uscat. 

Lăţimea trotuarul este de 3.0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

In proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 
m -1,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare v 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va reatiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 12.07,2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare, precum şi a 
celor specificate în Fişa de soluţie nr. 02078077/04.04.2018 emisă de E-Distribuţie 
Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Ne respectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:D.V../3ex./31.08,2018 - prezentul aviz a fost postat pe sfte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


ta i a 201 a i sArbAtobjm ImppeunA 


Nr. 2902,8184/1617281,1653660/ 05 . SEP 2018 


Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
E-mail: office@apanovabucuresti.ro 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din str. Cerneşti 
. sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1617281/19.04.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2902/20.04.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1653660/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8184/23.08.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament apă şi racord canal 
pentru imobilul din str. Cerneşti i , sector 1 , conform documentaţiei depuse (CU 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 13m (branşament 5m + record 8m), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Cerneşti, perpendicular, stânga - dreapta 

limitei de proprietate. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de Im - 1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de lâ data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

isi0 2Oii i UceiTOPiM Împreună 


Nr.4915,8055/1631827,1652411 


CĂTRE, 

S.C. IMSATS.A. BUCUREŞTI 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardul luliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 


Spre stiintă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa fincuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 




Obiectul lucrăm “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 -1 Subsecventul 'tir .ţ pe str. Vatra Luminoasă, sector 2” 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1631827/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4915/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652411/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.8055/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV452 62 000 -1 
pe str. Vatra Luminoasă, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism :v TL'I 1/1613589 din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării f /08.06.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr.14577/15.06.2018 emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr.10276/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică 
de Circulaţie-PMB, Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa 
Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communications 
SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 17 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru 
tramvaie şi trolebuze, existenţi pe str. Vatra Luminoasă, între str. Ruşchiţa şi Str. Pierre 
de Coubertine , prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi 
a planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, 
astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi 
pietonal pe timp de noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea 
noii stâlpi; 
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— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB înlocuiţi pe str. Vatra Luminoasă poartă 
numere:45,46,47,52,53,55,56,66,68,69,70,72,73,75,77,80,89. 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechiior stâlpi se vor executa 
manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei 
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta 
coronamentul sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul 
arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RATB au următoarele 
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH). 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat 
următoarele: 

• stâlpul nr.45 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr. 93 din str. Vatra Luminoasă. în partea stângă a acestuia există plantat la distanţa 
de 1,0 m un ex. Tillîa sp.(tei) puiet cu 0=10 cm, h=2,5 m. Stâlpul nou proiectat se va 
monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore sau în 
partea dreaptă a stâlpului existent; 

• stâlpul nr.46 existent în trotuarul nr. pare din str. Vatra Luminoasă, 
în dreptul imobilului nr.68. în partea stângă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, 
există plantat un ex, Tilia (tei) cu 0=45-5Ocm,h=8-10m ce prezintă scorbură pe o 
lungime de 1 .Om din tulpină. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent; 

• stâlpul nr.47 existent în trotuarul nr, impare, în dreptul imobilului cu 
nr.95. în partea stângă a acestuia, la distanţa de 3.5 m există plantat în alveolă, un ex. 
Ulmus sp. (Ulm), cu 0=8Ocm,h=15m. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui 
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.52 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul spaţiului verde 
aferent imobilului nr.70 din str. Vatra Luminoasă. în partea stângă a stâlpului existent, 
la 2,0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia (tei) 0=15-2Ocm, h=6-7m, iar în partea 
dreaptă a stâlpului exiustent, la 2,5 m, se află plantat un ex. Tilia (tei) 0=15-2Ocm, 
h=6-7m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.53 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.99 din str. Vatra Luminoasă. în partea stângă a stâlpului existent, la 3.0 m de 
acesta, este plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=2O-25cm, h=5-6m, iar In 
partea dreaptă, la 3.0 m de stâlp,este plantat un ex. Tilia sp, (tei) cu 0=2O-25cm, h=5- 
6m Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent cu păstrarea 
distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• _ stâlpul nr.55 existent în trotuarul nr. impare, în partea stânga acces 
imobil cu nr.99. în proximitatea acestuia, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există 
plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu 0=5O-6Ocm, h=15-17m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.56 ex istent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 
70 din str. Vatra Luminoasă. în proximitatea acestuia, în partea stângă, la 2.5 m de 
acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=2Ocm, h=7m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în partea dreaptă celui existent; 

• stâlpul nr.66 existent în trotuarul nr, pare, în dreptul imobilului cu 
nr.106B. în proximitatea stâlpului existent, în partea stângă la 4,0 m există plantat în 
alveolă un ex. Tilia sp.(tei)-puiet, cu 0=7cm, h=4m. Stâlpul nou proiectat se va monta 
în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.68 existent în trotuarul nr, pare, în dreptul imobilului cu 
nr.106B. La 1.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex. Tilia sp. 
(tei) cu 0=15cm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâlpului existent, la distanţa de 6.0 m 
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de acesta este plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm) cu 0=8Ocm, h=13-15m Stâlpul 
nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă 
de arbore; 

• stâlpul nr.69 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.105. în proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 2,0 m de acesta există 
plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=35cm, h=7-8m, iar în partea dreaptă, la distanţa de 3- 
3.5 m, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu 0=25cm, h=7-8m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.70 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.108. în stânga stâlpului existent, la 1,5 m de acesta este plantat în alveolă un ex. 
Tilia sp.(tei), 0=2Ocm, h=7-8m, iar în partea dreaptă, la 4,0 m de stâlp- un ex. Acer 
sp.(arţar) 0=35cm, h=6m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.72 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.108. în stânga stâlpului existent, la 4,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. 
Tilia sp.(tei), 0=15-2Ocm, h=5-m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent; 


• stâlpul nr.73 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
imobilului cu nr.111. în în partea dreaptă a stâlpului existent, la 1.0 m de acesta există 
plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu 0=8Ocm ia h=1;5m, iar în partea dreaptă, la 4,0 m se 
află plantat un ex. puiet Tilia sp. (tei) 0=7cm, h=2m. Stâlpul nou proiectat se va monta 
în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.75 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.115. în în partea stângă stâlpului existent, la 1.5 m de acesta, există plantat în 
alveolă un ex. Tilia sp. (tei) puiet, cu 0=7cm, h=1,5m. Stâlpul nou proiectat se va 
monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.77 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.117. în partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat în 
alveolă un ex. Tilia sp.(tei) puiet, 0=1 Ocm, h=3m, iar în partea dreaptă, la 2,5 m de 
stâlp există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu 0=1 Ocm, h=3,5m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de 
arbore; 


• stâlpul nr.80 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.108bis, în dreapta aceesului în incintă. în partea dreaptă a stâlpului existent, la 4,0 
m.de acesta se află plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), 0=45cm, h=7-10m. 
Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 
m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.89 existent în platbanda verde din trotuarul din str. Pierre 
de Coubertine, în dreptul blocului nr.3. în partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de 
acesta se află plantat un ex. Robinia L. sp.(saicâm), 0=4Ocm, h=10-12m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de 
arbore; 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va 
executa numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile 
înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel 
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea 
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coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, 
precum şi păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus 
(conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea 
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al-arborilor sau 
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi 
oprită şi reluată n ornat după obţinerea unui aviz de speciătfete pentru 
defrişarea/toaietarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism ,* ' J „,'ZZ din 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea 
acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M B. nr. 
304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Danielaf VOINESCU 


? 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

igia 20ia i sArbAtorim Împreună 


Nr. 7250/1647810/.... Z.XEfiJti Jr 


CĂTRE, 

GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: 
Verbinelor nr 


"Branşament de gaze naturale pentru 
, sector 1" 


imobilul cu adresa str. 


Referitor la solicitarea dumneavoastră, ^înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647810/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7250/01.08.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. Verbinelor nr. , sector 1”, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de 
distribuţie gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasare notificării 
, /06.O6.2O18 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada 

proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public 
• Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, 
E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având 
lungimea de 4,00 m (3,0 m în proiecţie orizontală) racordat în conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul din str. Verbinelor, perpendicular pe aceasta. 
Branşamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în şanţ deschis realizat prin 
săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent 
imobilului cu nr. din str. Verbinelor, până la postul de reglare-măsurare care se va 
amplasa într-o firidă încastrată în gard, cu acces din exterior, la distanţa de 2,0 m de 
limita de proprietate stângă a imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 

PA 




întocmit, 

Insp. Daniela VQINESCU 



Red; D. V../ 3ex,/30.08.2018 - prezent aviz a fost postat pe site-ul PMB 0 u 

hţţp://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia med u/avize arbori rn consuttare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7327/1648273/. 


n SEP 201c 


-V 

**.* ••••• 


ROMANIA 

i qi a 201 a | sArbAtooim împpeunA 


CĂTRE, 

S.C. GINICOM S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Extindere conductă şi branşament de gaza naturale pentru 
imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. , sector 1” 



Referitor “te solicitarea dumneavoastră, înregistrată te P.M.B. cu 
nr.1648273/01.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7327/02.08.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Extindere conductă 
şi branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti 
nr. , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze 
naturale-emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr.. ' 1/20.04.2018 emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada proprietăţii asupra imobilului, 
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Telekom 
Romania Communications SA, Luxten, Netcity Telecom, RATB, RADET, Distrigaz Sud 
Reţele), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale PE Dn63 de lungime 82 m, cu 
cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale pe Şos. Gheorghe lonescu 
Siseşti, în dreptul drumului de servitute aferent imobilelor de la nr.226. 
Conducta nou proiectată va fi pozată subteran prin carosabilul, trotuarul şi 
prin drumul de servitute din Şos. Gh. I. Siseşti; 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având 
lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze naturale 
nou proiectată pe drumul de servitute, perpendicular pe aceasta. Branşamentul de gaze 
naturale va fi montat îngropat în şanţ deschis realizat prin săpătură manuală, până la 
postul de reglare-măsurare care se va amplasa într-o firidă încastrată în gard,. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 




întocmit, 

Insp. DanielaVOJW^SCU 


OS SEP 20S* 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.5496,8355/1635886,1655255/. /. . 



ROMÂNIA 

1 g I e 2018 I SiDBiTOPIM ImDBEUNA 


CĂTRE, 

S.C. SCORILOINSTAL CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Steluţei nr.9, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureştr 



Scopul lucrării: “Branşament energie electrică pe str. Galiieia nr. , sector 1, 
Bucureşti” '^bbLmbI 



Având în vedere solicitarea depusă de S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1635886/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5496/25.06.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1655255/28.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8355/29.08.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Branşament 
energie electrică pe str. Galiieia nr. , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu clanurile 
anexă, Memoriu tehnic. Aviz tehnic de racordare si Fisa de soluţie '< din 

29.05.2017 emis de E-distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului, 
Clasarea notificării /16.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania 
Communication SA, lucrarea constă în : 

• realizare branşament subteran trifazat în cablu tip 3x10+6^ de 
lungime 13 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană - joasă tensiune) existentă pe 
stâlpului de beton din trotuarul aferent imobilului cu nr.36 din str. Galiieia, 
traversează trotuarul până în postul de măsurare şi protecţie - BMPT 20A, amplasat 
la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Branşamentul proiectat va fi 
pozat în şanţ deschis executat prin săpătură manuală în trotuar. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 11.01.2018 emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea ceîor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 

4 ’ 


O^T-SEP 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI { 



Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 

iois :oiai sAbbAtooim ImpreunA. 


Nr.7377/1648729/.....Q a 


CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
prin 

S C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, ap. 4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIţHJfiftUBLIC 

Strada Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3 


Scopul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică 
ansamblu rezidenţial din str. Crinul de Grădină nr. , sector 3 " 


Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin domnul 
Năstase Claudiu Daniel- împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1648729/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7377/03.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării ” Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică 
ansamblu rezidenţial’din str. Crinul de Grădină nr. , sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu /15.06.2018 emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Sector 3, Clasarea Notificării 731.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Act de proprietate asupra imobilului, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
3x150+95N pe un traseu de lungime 223m, traseu care porneşte din nişa generală existentă 
la intrarea în scara 1 bloc 9 din str. Poştaşului, traversează aleea de intrare în scară bloc, 
continuă 20m prin trotuarul nr. pare din str, Poştaşului (lăţimea trotuarului fiind de 1,5 m), 
subtraversează str. Poştaşului , apoi va continua prin trotuarul nr. pare din str. Crinul de 
Grădină până în dreptul imobilului alimentat, unde va fi montat în firida de distribuţie şi 
contorizare-FDCP, amplasată pe terenul imobilului din str. Crinul de Grădină, 

Lungimea totală a traseului de pozare a cablului electric pe domeniul public va fi de 224 m. 
Şanţul de pozare a cablului electric va avea lăţimea de 50 cm. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea aleii de acces aferentă scării 1 din blocul 9 
de pe str. Poştaşului şi în proximitatea trotuarului nr. pare din str Poştaşului, există spaţiu 
verde aferent bloc cu arbori plantaţi în acesta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

în proximitatea arborilor din proximitatea lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 


în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 


dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuai) la cel puţin 1-1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997- Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. în cazul în care 
nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube 
produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la 
finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe 
traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi în baza planului de^eoordonare avizat 
de administratorii x^fialor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apăEBâ^n traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui 'aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. . 

Nerespectafaa celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionai^ conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr, 1 laKC.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simon 



întocmit, 

Insp. Daniela VOI NESCU 

OiJEetfUt 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



Nr. 3032, 7680//1618493,1650215//.. 

1U, SEP ZOk 


Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din şoseaua Pantelimon , sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1618493//24.04.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3032//25.04.2018, completată prin documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1650215//08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7680//09.08.2018 prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale 
şi branşament pentru imobilul din şoseaua Pantelimon 16A, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 13R1576809 din 25.01.2018 emis de 

Primăria Municipiului Bucureşti, îmnreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării 705.02.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 23.5m, (lungime extindere conductă = 12m şi 
lungime branşament = 11.5m) prin carosabilul aleei din spatele blocului 5C situat pe şoseaua 
Pantelimon nr. 12 până în dreptul imobilului nr. 16A, apoi perpendicular pe imobilul nr. 16A, la 
limita de proprietate din partea dreaptă a proprietăţii; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. , 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
13R1576809 din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi Planului de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare 
şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





ROMAN IA 


loia-zoie sărbătorim Împreună 


N r.4908,8051/1631832,1652345... ^ ^^ 


CĂTRE, 

IMSAT GROUPE S.A. 

DIRECŢIA INSTALAŢII SI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardulluliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 

H i 


Spre stiintă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 -1 pe str. Reşiţa, sector 4 " 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1631832/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4908/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652395/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.8051/21.0$2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării " Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 000 -1 
pe âtr. Reşiţa, sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.280R/1613588 din 
03.05.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării ’ 08.06.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 4 Bucureşti, Aviz de traseu 
715.06.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică 
de Circulaţie -PMB, Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa 
Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communications 
SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Plan de încadrare zonă) lucrarea constă 
în: 


• înlocuirea unui nr. de 7 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru 
tramvaie şi trolebuze existente pe str. Reşiţa, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare^jiispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanj^Vnfertţijnat mai sus şi 
a planului anexat la acesta; 
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— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, 
astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi 
pietonal pe timp de noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe 
noii stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa 
manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB, se va păstra o distanţă de min. 1,5 m între peretele 
fundaţiilor stâlpilor şi trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip 
RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH). 

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018 s-au constatat 
următoarele; 

— stâlpul nr.58 existent, montat în platbanda_ din trotuar, între scara 2 şi 
scara 3 aferente bloc A5 din str. Reşiţa. în partea dreaptă a stâlpului 
existent, la distanţa de 2,0 m se află plantat un arbore uscat şi în partea 
stângă, la 1,5 m, se află plantat un ex. Platanus Acerifonia (platan) puiet, 
0=8cm, h= 3.5-4m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a 
celui existent. 

— stâlpul nr.90 existent, montat în platbanda cu vegetaţie de tip gazon, la 
limita trotuarului, în dreptul blocului Al din str. Reşiţa. în partea stângă a 
stâlpului existent este amplasat la distanţa de 1.6 m, un ex. Platanus 
Acerifonia (platan) puiet, 0=8cm, h= 3,5 m şi în partea dreaptă, la 3,0 m, 
se află plantat un ex. Platanus Acerifonia (platan), 0=15cm, h=7m. 
Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent, cu 
păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate. 

— stâlpul nr.94 existent, montat în scuarul de la intersecţia din str. Reşiţa şi 
Aleea Reşiţa. în proximitatea lucrării nu există vegetaţie, iar stâlpul nou 
proiectat va fi montat în partea stângă a celui existent. 

— stâlpul nr.97 existent, montat în trotuar, în aliniamentul stradal, în dreptul 
blocului Ml din str. Reşiţa. în partea stângă a acestuia, la distanţa de 1 m 
se află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=4Ocm, h= 8 m, iar în partea 
dreaptă, la 3,0 m, se află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=4Ocm, h= 
8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent, 
cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate. 

— stâlpul nr.98 existent, montat în trotuarul nr. impare din str. Reşiţa, în 
aliniamentul stradal. în partea stângă a acestuia, la distanţa de 1,5 m se 
află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=4Ocm, h= 8-10 m şi în partea 
dreaptă, ia 5,0 m de stâlpul existent se află un ex. Fraxinus sp.(frasin), 
0=4Ocm, h= 8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a 
celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate. 

— stâlpul nr 114 existent, montat în spaţiul verde cu gazon plantat, de la 
intersecţia str. Reşiţa şi str. Coştila. în partea dreaptă a stâlpului existent 
se află plantat, la distanţa de 0,5 m un ex. Tillia sp. (tei) puiet, 0=1 Ocm, 
h= 5 m, la distanţa de 2,0 m - un ex. Tillia sp. (tei) cu 0=1 Ocm, h= 4-5 m 
şi la distanţa de 2,5 m de un ex. Tillia sp. (tei) cu 0=1 Ocm, h=4 m. Stâlpul 
nou proiectat va fi montat în jurul stâlpului existent, în spaţiul verde, cu 
păstrarea distanţei de 1,0-1,5 m faţă de arborii din proximitate. 

— stâlpul nr.118 existent, montat în trotuar, între cele 2 scări aferente bloc 1 
din str. Reşiţa. în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. Stâlpul nou 
proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va 
executa numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile 
înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel 
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea 
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, 
precum şi păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus 
(conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Totodată, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor 
acestora. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea 
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau 
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi 
oprită şi reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru 
defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări 
punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 280R/1613588 din 03.05.2017 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea 
acestuia si va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009.’ 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 


Rad:D,V../4ex./ 04.09.2018 - prezentul aviz a fi 
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întocmit, 
Insp. Daniel 
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1910 2018 SĂRBĂTORIM MPOEUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. IMSATS.A. BUCUREŞTI 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardul luliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4 

Obiectul lucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 - 1 Subsecventul nr.1, pe str. Emil Racoviţă, sector 4 ” 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1631834/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4914/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1637013/26.06.2018 şi 
nr.1652386/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8055/21.08.2018 şi nr. 
5670/27.06.2018 şi nr. 8048/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării * Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform 
CPV 452 62 000 -1 pe str. Emil Racoviţă, sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.2S5R.'161358i din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic. Clasarea Notificării 08.06.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 14.06.2018 emis de Primăria Sector 4 

Bucureşti, Aviz r 26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, 

Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB 
cu anexe aferente, Avize individuale emise de: Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, 
Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 3 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru 
tramvaie şi trolebuze, existenţi pe str. Emil Racoviţă, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, ia limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi 
a planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, 
astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi 























— racordare noi tor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe 
noii stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB înlocuiţi pe str. Emil Racoviţă poartă numere: 3,24,46. 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa 
manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei 
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta 
coronamentul sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m faţă de trunchiul 
arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RATB au următoarele 
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (L x I x H). 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat 
următoarele: 

• stâlpul nr.3 existent în trotuarul nr. pare din str. Emil Racoviţă, la 
intersecţia cu str. Al Obregia. Nu există vegetaţie sau arbori plantaţi în proximitatea 
lucrărilor. Stâlpul nou proiectat se va monta, în trotuar, In stânga celui existent; 

• stâlpul nr.24 existent în trotuarul nr. impare din str. Emil Racoviţă, în 
dreptul imobilului nr.3-5, la limita de proprietate dreapta a acestuia. în partea stângă a 
stâlpului existent, la distanţa de 2,00 m de acesta, este plantat un ex. Populus 
canadensis sp. (plop), cu 0=35 cm, h=10-12m, iar în partea dreaptă a stâlpului 
existent, la 3,0 m de acesta, este plantat un ex. Thuia -puiet, cu h=2m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în partea stângă a stâlpului existent, cu păstrarea distanţei faţă 
de arborele din vecinătatea lucrării; 

• stâlpul nr.46 existent în trotuarul nr pare din str. Emil Racoviţă, în 
dreptul imobilului cu nr.20 (bloc U3). în partea dreaptă a stâlpului existent, fa 3,0 m de 
acesta, este localizat un ex. Fraxinus sp.(frasin), cu 0=35-40 cm, h=8-10m, iar în 
partea stângă se află, la 2,0 m de stâlpul existent, un ex. Fraxinus sp.(frasin), cu 0=35 
cm, h=7-8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a celui existent cu 
păstrarea distanţei faţă de arborele din vecinătatea lucrării; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va 
executa numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile 
înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel 
încât amplasamentul să permită montarea stâlpitor fără afectarea/distrugerea 
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, 
precum şi păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus 
(conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Totodată, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor 
acestora. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
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exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea 
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau 
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi 
oprită şi reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru 
defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări 
punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 285R/1613561 din 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea 
acestuia si va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009.' 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red:D«VJ3ex./ 03.09,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consult 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.5349,7617.8282//1634762,1649967,1654499/. 

CĂTRE, 

S.C. PETROSTAR S.A. 

Bulevardul Bucureşti nr.37,100520 Ploieşti, Prahova 




România 


1916 2018 I lARBÂTOOtM ImPHEUNA 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Reabilitare staţie de protecţie catodică pe str. Lăstărişului 
sector 1, Bucureşti" 

Referitor la solicitarea depusă de Doamna Mâdălina Boiangiu pentru S.C. 
PETROSTAR S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1634762/19.06.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.5349/20.06.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1649967/07.08.2018 şi nr.1654499/24.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7617/08.08.2018 şi nr. 8282/25.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării" Reabilitare staţie de protecţie catodică pe str. 
Lăstărişului nr 30, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.366F./1617167 din 
13.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Documentaţie tehnică, Aviz de traseu ' 723.07.2018 emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării /27.06.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• execuţie foraj vertical pentru montarea prizei anodice aferente staţiei de 
protecţie catodică-SPC reabilitată. Forajul va avea adâncimea de 76,00 m şi 
diamentrul de 320 mm şi va fi executat în spaţiul verde existent în str. Lăstărişului 

', lângă locul de joacă, la distanţa de aprox. 2,00 m de limita de proprietate a 
terenului (poziţie Nord-Vest); 

• înlocuire cabină redresoare aferentă SPC cu una nouă - performantă, ce 
va fi amplasată pe soclul de beton existent, între limita de proprietate a terenului şi 
gardul viu existent.Dimenisunile cabinei redresoare vor fi: 0,6 x 00,7x1,2 m; 

• realizare circuit anodic aferent SPC prin montarea îngropat a unor cabluri 
de cupru în spaţiul verde, prin săpătură executată între cabina redresoare şi cutia de 
conexiuni (ce va fi amplasată lângă priza anodică). Săpătur va avea lăţimea de 0,6 m, 
adâncimea de 0,8 m şi va fi executaă pe o lungime de 5,00 m; 

• montarea subterană a prizei de împământare realizată prin săpătură în 
spaţiul verde, aproape de limita de proprietate. Dimensiunile săpăturii vor fi de 
























• realizarea a două batale aferente SPC prin săpătură executată în spaţiul 
verde, dimeniunile săpăturii pentru fiecare batal vor fi de:2,0m x 2,0 m x 1,5m. 

Urmarea lucrărilor executate, din documentaţia depusă rezultă că pentru a 
avea acces la amplasamentul lucrării, gardul viu va fi transplantat pe o lungime de 
2,0-2,5 m, în dreptul cutiei SPC. Arborii existenţi în spaţiul verde unde se execută 
lucrarea nu vor fi afectaţi. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018, în spaţiul verde 
(plantat cu gazon) unde se va executa lucrarea, s-a inventariat următorul material 
dendrologic: 

• 1 ex. Prunus pissardi sp. (corcoduş roşu), multitulpinal cu 0=10-15 cm, 
h= 3,5 m, la distanţa de 3,0 m de limita de proprietate din partea de N-V; 

• 1 ex. Acer sp.(arţar), cu 0=15-20 cm, h=4 m, localizat ia 2,2 m de 

corcoduş şi la 2,5 m de limita de proprietate N-V; 

• 1 ex. Acer sp.(arţar) cu 0=20 cm, h= 6m, localizat la 5,0 m de primul 

arţar. 

• 1 ex. tufă liliac cu 0<7 cm, Ia 0,5 m de cabina redresoare; 

• 2 ex. ienupăr târâtor, amplasat lângă corcoduşul roşu; 

• Gard viu din speciile Ulmus şi Hibiscus, cu lăt.=0,5 m amplasat paralel cu 
str. Lăstărişului; 

In trotuarul aferent spaţiului verde din str. Lăstărişului nr.30, în aliniamentul 
stradal există: 

•2 ex. Ulmus (ulm) cu 0=40-50 cm, h=12-15m; 

Lângă spaţiul verde există un Ioc de joacă neafectat de lucrările de 
reabilitare SPC. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate , astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenta unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

Pentru accesul la amplasamentul lucrării şi protejarea gardului viu din 
proximitatea amplasamentului, se avizează relocarea unei porţiuni d/n acesta (de 
lungime 2.0 - 2.5 m) aflată în vecinătatea cabinei redresoare, pe o perioadă de 4 
zile, într-o suprafaţă special amenajată. în suprafaţa amenajată pentru relocare se va 
executa o groapă având dimensiuni funcţie de volumul masei foliare a gardului viu 
relocat, în care se vor depozita exemplarele relocate. Balotul rădăcinilor acestora se 
va acoperi cu nisip, peste care se va turna apă zilnic (nisipul nu trebuie să fie 
uscat pe toată perioada relocări iî. La finalizarea lucrărilor de reabilitare a staţiei de 
protecţie catodică, gardul viu se va replanta în poziţia iniţială. Dacă peste o perioadă 
de vegetaţie se constată uscarea gardului viu, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse. 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, manevrarea utajelor pentru execuţia 
forajului şi montarea prizei anodice se va realiza astfel încât să nu producă 
afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 
1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
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Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. La executarea lucrărilor de foraj vertical pentru montarea prizei 
anodice, coronamentele arborilor din vecinătatea amplasamentului se vor proteja cu 
prelate pentru a nu fi afectate de manevrarea utilajului. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrării, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia (putând duce 
ulterior la declinul biologic al materialului dendrologic), defrişarea/toaletarea arborilor 
se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei 
solicitări punctuale. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inlusiv 
refacerea gazonului din spaţiul verde. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 2S5R/1617I57 din 13.06.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


isia 20TB i sărbătorim ImpreunA 


Nr. 6294, 7503//1641965,1649591//... lAJSEE.M 


Către: E-Distribuţie Munitenia SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua de distribuţie electrică a imobilului din strada 
Tudor Vianu J , sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1641965//11.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6294//12.07.2018, completată prin documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1649591//06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7503//07.03.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordare la 
reţeaua dâ distribuţie electrică a imobilului din strada Tudor Vianu nn 1 ţ r sector 1, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 133/5TEIDD/V/17698 din 
data de 18.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării n ' '06.06.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, 
din postul de transformare 4194 localizat la limita de proprietate a imobilului nr. 8 cu 
imobilul nr. 10, prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare, până în dreptul imobilului 

. la limita de proprietate cu imobilul 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09,2018, s-a constatat existenţa 
vegetaţiei, astfel: 

o 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) h 15m, 0 lOOcm, localizat în dreptul 
imobilului nr. 14, la 3 m faţă de limita de proprietate cu imobilul i * \ 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel, 021/305.55.00, interior 


4108, 


în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturii (executate manual) de 1,5m 
faţă de arborele menţionat, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
acestuia sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Vă facem cunoscut că, în cazul în care această distanţă nu se poate fi respectată 
nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice 
nefavorabile. în cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării, 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 133/5TEIDD/V/17698 din data de 18.05.2018 împreună cu planul 
anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona l 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 6809,8033/1644664,1652467/. 


10, SEP 2016 



ROMÂNIA 


1 Bl 8 201B 1 SAoaATDfllM ImPPEUNA 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fabrica de 
Chibrituri *' . sector 5” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L, 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1644664/20.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6809/23.07.2018 
şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652467/20.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.8033/21.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fabrica de 
Chibrituri /?■. nl7~2l sector 5” apaţinând ISG RESIDENCE II S.R.L.., vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism Nr.118R/1597233 din 06.03.2018 
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de 
traseu nr.7691/20.04.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 

1 ."4r?'19.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 
vânzare, plan de încadrare în zonă, Fişa de soluţie ' emisă de E-Distribuţie Muntenia, 
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza 
astfel: 

• Se va prevedea extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică nou proiectată prin 
pozarea subterană a unui cablu ce va fi conectat în sistem intrare-ieşire la cablul distribuitor 
20kV existent în trotuarul nr. pare din Şos. Viilor la intersecţia cu str. Spătarul Preda. Traseul 
de pozare a cablului electric proiectat porneşte din locul de manşonare , subtraversează 
carosabilul din Şos. Viilor pe trotuarul nr. impare aferent acesteia, de unde va continua prin 
trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Chibrituri, până în dreptul imobilului cu nr. 17-21, fa 
postul de transformare amplasat pe proprietatea imobilului alimentat. Lungimea traseului reţelei 
electrice proiectate va fi de 192 m în domeniul public. Execuţia şanţului de pozare va fi 
realizată manual, iar subtraversarea prin foraj orizontal dirijat. Groapa de manşonare va avea 
suprafaţa de 8 mp. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că în 
proximitatea lucrării, în trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Chibrituri, există platbandă lipită 
de limita de proprietate aferentă imobilului cu nr.54, cu vegetaţie-gazon. în dreptul imobilului cu 
r* . _ există de asemenea platbandă fără vegetaţie, cu 2 ex. arbuşti plantaţi în aceasta. 

în trotuarul nr. impare din Şos. Viilor s-au inventariat 3 ex. Gleditschia triacanthos L 
(glădiţă), cu 0=70-80 cm, h=15-18 m, plantată în alveole la 1,5 m de bordură. 

în trotuarul nr. pare din Şos. Viilor, în vecinătatea locului de manşonare, s-au inventariat: 

-1 ex. Quercus sp. (stejar), 0=40 cm, h=12-14 m; 

- 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=10-50 cm, h=4-15 m. 
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Lăţimea trotuarului din Sos. Viilor fiind de 6,00 m. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenta unui reprezentant al Direcţiei de Mediu 
din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 
zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

-în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 m-1.5 m faţă de arbori din 
proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurut arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Este interzisă 
deteriorarea spaţiilor verzi în timpul execuţiei lucrărilor. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

-în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiată. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 118R/1597233 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 fa H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul 
lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în 
prezentul aviz. 

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simc " * ~npA 
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irecţia de Mediu 


Nr. 7195//1647426//. ţ.Q SEp 2 Q16 

Către: SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea r , sector 1 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1647426//30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7195//31.07.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică în 
vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin 
Dobrogeanu Gherea nr. 83A, sector 1, vă comunicăm următoarele: 
o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 273R1S11520 din data de 
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //30.05.2018, Plan de 

coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va 
executa pe o lungime de 314m, începând din postul de transformare 2720 existent în 
incinta imobilului . din strada Dobrogeanu Gherea, continuând prin trotuarul 
imobilelor cu numere poştale impare al străzii Someşul Rece până la intersecţia cu 
strada Brodina, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare al acestei străzi 
până la intersecţia cu strada Dobrogeanu Gherea, cu subtraversarea carosabilului 
acestei străzi, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare până în dreptul 
imobilului nr. 83A din strada Constantin Dobrogeanu Gherea; 

o urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

• strada Someşul Rece, trotuarul are o lăţime de 2m iar alveolele din trotuar au o lăţime 
de Im: 


• în dreptul imobilului nr. 59: 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 50cm, h 8m, 


















• în dreptul imobilului nr. 63: 1 exemplar din specia Morus (dud) 0 50cm, h 8m; 

• în dreptul imobilului nr. 65: 1 exemplar din specia Juglans (nuc) 0 40cm, h lOm; 

• în dreptul imobilului nr. 69C. 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 35cm, h 3m, 
prezintă urme recente de reducere a coronamentului; 

• în dreptul imobilului nr. 69. 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 35cm, h 3m, prezintă scorburi profunde pe 
trunchi şi în zona de inserţie şi prezintă urme recente de reducere a coronamentului, 
distanţa dintre alveolă şi limita de proprietate fiind de 50cm; 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 35cm, h 3m, prezintă scorbură profundă pe 
trunchi şi prezintă urme recente de reducere a coronamentului, distanţa dintre limita de 
proprietate şi alveolă fiind de 50cm; 

• strada Brodina, trotuarul are o lăţime de 2m şi spaţiul verde are o lăţime de Im: 

- intersecţie cu strada Someşul Rece: 1 exemplar din specia Platan us Acerifolia (platan) 
0 20cm, h 7m; 

- în dreptul imobilului nr. 5A: 

1 exemplar din specia Ailanthus Altissima (fals oţetar) 0 7cm, h 3m, localizat lângă 
stâlpul Luxten; 

2 exemplare din specia Tilia (tei) 0 40cm şi 70cm, h 12m şi 15m; 

- în dreptul imobilului nr. 5: 2 exemplare din specia Tilia (tei) 0 35cm, h 12m; 

- în dreptul imobilului nr. 3: 2 exemplare din specia Fraxinus (frasin) 0 10-15cm, h 6-8m; 

- intersecţie cu strada Dobrogeanu Gherea: 1 exemplar din specia Platan us Acerifolia 
(platan) 0 20cm, h 9m; 

• strada Dobrogeanu Gherea, trotuarul are o lăţime de 2,5m şi spaţiul verde are o lăţime 
de 2m: 

-intersecţie cu strada Brodina: 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) 0 30cm, h 6m. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 30-50cm de axul arborilor de pe strada Someşul Rece şi Im faţă de 
arborii pe strada Brodina şi strada Dobrogeanu Gherea, evitându-se secţionarea 
rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
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Precizăm faptul că, concomitent cu prezentul aviz, a fost emis aviz de 
specialitate către administratorul terenului, în speţă ADP sector 1, privind defrişarea 
arborelui din specia Fraxinus din dreptul imobilului nr. 59 din strada Someşul Rece care 
prezintă scorbură la baza trunchiului şi de defrişare a doi arbori din specia Fraxinus din 
dreptul imobilului nr. 69, ce prezintă scorburi profunde la bază şi pe trunchi, în vederea 
evitării prăbuşirii arborilor, luând în considerare starea de viabilitate şi lăţimea mică a 
trotuarului pe unde se va executa lucrarea. 

Execuţia lucrării se va realiza numai după înştiinţarea administratorului legal al 
terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrişare. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, alţii decât cei cuprinşi în avizul de specialitate mai sus menţionat, 
existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificări ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 


lucrării. 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 273R1611520 din data de 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţete tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de 
valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mari 
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Nr. 7254/1647819. 

io. sep. m 

CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, secvtor 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Racordare la RED spaţiu comercial multifuncţional situat în Bucureşti, 
sector 6, B.dul Ghencea nr 


Referitor la solicitarea depusa de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. prin doamna 
Mihăilescu Florina, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647819/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7254/01.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “ Racordare la RED spaţiu comercial multifuncţional situat în Bucureşti, sector 6, 
B.dul Ghencea nr.%1 ” apaţinâhd STEN CONSULTING S.R.L., vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz 
emis de Primăria Sector 6, Aviz de traseu nr.13221/30.05.2018 emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti, Clasarea Notificării J *■ '25.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare, plan de încadrare în zonă, avize individuale emise 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, precum şi plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel: 

• Se va prevedea extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică nou proiectată prin 
pozarea subterană a unui cablu ce va fi conectat în sistem intrare-ieşire la reţeaua electrică 
existentă pe b.dul Ghencea. Locul de manşonare al cablului electric proiectat va fi în trotuarul 
nr. impare din b.dul Ghencea, în dreptul limitei de proprietate stânga a imobilului cu nr. IE 

. Traseul de pozare a racordului electric nou pleacă din locul de manşonare şi va 
continua prin trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu IE , de unde va continua 

subteran pe proprietăţi private, până la PC proiectat în incinta imobilului cu nr. din b.dul 
Ghencea. Lungimea traseului pe domeniul public este de 140 ml, iar adâncimea de pozare a 
cablului electric în trotuar va fi de 0,9-1,0 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că în 
proximitatea lucrării, există platbandă lipită de limita de proprietate a imobilelor, cu vegetaţie şi 
arbori plantaţi în aceasta. Arborii sunt localizaţi la o distanţă de aprox. 1,50-2,00 m de trotuar, 
iar trotuarul are o lăţime de 2,00 m. 

De a lungul trotuarului au fost inventariaţi un nr. de : 

• 11 ex. Populus sp. (plop) cu 0=30-80 cm, h=18-25 m; 

• 2 ex. Populus sp. (plop) cu 0=60-80 cm, h=20 m, în dreptul proprietăţii cu IE 

201008. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spatfllor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

-în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

-în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 m-1.5 m faţă de arbori din 
proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

-în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul 
lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în 
prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Nr. 7255//1647821//. 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apartament 5, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Verzişori sector 4, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647821//31.07.2018 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 7255//01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Verzişori , sector 4, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1 V30.05.201 8 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
870m, din trotuarul bulevardului Gheorghe Şincai, din dreptul imobilului nr. situat la 
intersecţia cu strada Cuza Vodă, cu subtraversarea acestei străzi, apoi prin trotuarul 
imobilelor cu numere poştale pare până în dreptul imobilului nr. 141 A, unde va 
subtraversa pe partea imobilelor cu numere poştale impare, continuând prin trotuarul 
acesteia, cu subtraversarea străzilor Tunului şi Poteraşi până la strada Bucur, continuând 
prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare până la intersecţia cu strada Verzişori, 
apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare până la imobilul ce va fi alimentat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2018 s-a constatat existenţa 
arborilor în aliniamentul stradal al bulevardului Gheorghe Siseşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei 
lucrări. 

în proximitatea arborilor de pe bulevardul Gheorghe Siseşti săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua 
măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturii 
(executate manual) de Im faţă de arborii menţionaţi, evitându-se depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care aceaste distanţe nu se pot respecta nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice 
nefavorabile. în cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. - din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare semnat de 
deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 7309//1648286//. 

Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul din strada Intrarea 
Soldat Dobre loan; ■, sector 1, lucrare ce se va executa din strada Soldat Gheorghe 

Pripu i i 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648286//01.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7309//02.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de energie electrică pentru imobilul 
din strada Intrarea Soldat Dobre loan 4, sector 1, lucrare ce se va executa din strada 
Soldat Gheorghe Pripu r l, vă comunicăm următoarele: 

o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ( i din 

data de 13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1 /23.05.2018), lucrarea se va 

executa prin trotuarul străzii Soldat Gheorghe Pripu, pe partea imobilelor cu numere 
poştale impare, din stâlpul Enel localizat în dreptul imobilului nr. 9A, până în dreptul 
imobilului ce va fi alimentat; 

o urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018 s-a constatat existenţa 
vegetaţiei pe traseul lucrării, astfel: 

- în trotuarul străzii Soldat Gheorghe Pripu pe partea imobilelor cu numere poştale 
impare, în dreptul imobilului spre limita de proprietate cu imobilul nr. 9A se 

regăseşte următorul arbore: 

-1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 30cm, h 6m, localizat la Im faţă de limita 
de proprietate. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
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acestei lucrări. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin 40cm faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul acestuia sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicuiar 
al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări 
punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarului 
uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G M.B. nr. 304/2009 Pentru orice modificare apărută uiterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ( din data de 13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1, 

împreună cu planul anexat, vizat spre şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 7321/164821 01 .. XL SER. 201b 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Florescu 
Dumitru nr , sector 1" 

Având în vedere solicitarea S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PRO 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1648210/01.08.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.7321/02.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. 
Florescu Dumitru nr sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu 

planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la 
sistemul de distribuţie gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării 
nr .04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada 

proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnlco-edilitare), lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale PE 100 SDR Dn 32mm, cu cuplare 
în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Florescu Dumitru, 
perpendicular pe aceasta, pe un traseu de lungime=3,0 m. Traseul branşamentului va 
străbate parţial carosabilul, trotuarul aferent imobilului cu nr. , până în postul de 
reglare-măsurare-PRM, ce va fi amplasat în firidă la 3,0 m de limita de proprietate 
stânga a imobilului alimentat. 

urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în 
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traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7612//1649771//. 





ROMAN IA 


i d i a joi a l sinsiioRiM Împreună 


Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală pentru dezvoltarea reţelei secundare de redusă 
presiune în vederea optimizării funcţionării sistemului de distribuţie gaze naturale pe bd. luliu 
Maniu * r ' ' sector 6 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649771//07.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7612//08.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Lucrare structurală pentru dezvoltarea reţelei secundare de redusă 
presiune în vederea optimizării funcţionării sistemului de distribuţie gaze naturale pe bd. luliu 
Maniu 1:. . . t _ * r vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 147R/1483012 din data de 

28.03.2017 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea 
Notificării ' ‘ 7/05.05.2017, Plan de coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico- 

edilitare şi stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 243m, începând din dreptul 
imobilului’ * - până în dreptul imobilului i. , * prin carosabilul străzii paralele cu 

drumul european E81; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018, s-a constatat existenţa 

spaţiului verde cu gazon, în proximitatea imobilului i' , 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în timpul lucrărilor, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe spaţiul 
verde aferent imobilului nr. 413. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an 


de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTJ 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

lirecţia de Mediu 

Nr. 7615//1649595//. 1 SEP 201& 
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v 

ROMÂNIA 

191 a 20181 sAbbAtopim împreuna 


Către: SC IMOBILIARE SAV SRL 

Şoseaua Mihai Bravu nr. 171-173, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Arhitect 
Alexandru Săvulescu ,.. ’ sector 2 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1649595//07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7615//08.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Arhitect Alexandru Săvulescu fl.r, fi, sector 2, vă 
comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 30R1585013 din data de 
31.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării rr ' re “!//15.02.2018, Plan de 
coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o 
lungime de 160m, din postul de transformare 1077 existent în incinta imobilului nr. 169 
(bloc D5, scara F) din şoseaua Mihai Bravu, prin trotuarul imobilelor cu numere poştale 
impare, cu subtraversarea străzii Maior Coravu până la intersecţia cu strada Arhitect 
Alexandru Săvulescu, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare până în 
dreptul Colegiului Naţional Emil Racoviţă unde va subtraversa strada până la imobilul r. 

• urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

• intersecţia şoselei Mihai Bravu cu strada Maior Coravu : 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 35cm, h 8m; 

• trotuarul imobilelor cu numere poştale impare al străzii Arhitect Alexandru Săvulescu, 
lăţimea trotuarului este de Im şi lăţimea platbandei în care sunt plantaţi arbori este de 
0.5m: 

2 exemplare din specia Tilîa (tei) 0 40-50cm, h 7-8m; 

1 exemplar din specia Morus (dud) 0 25cm, h 7-8m; 

2 exemplare din specia Tilia (tei) 0 30-40cm, h 7-8m; 

1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 30cm, h 7-8m, în proximitatea punctului de 
subtraversare pe partea imobilelor cu numere poştale pare, la aproximativ 2m de stâlpul 
Enel; 
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• trotuarul imobilelor cu numere poştale pare al străzii Arhitect Alexandru Săvulescu, în 
dreptul imobilului ~ 

1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) 0 20cm, h 7m, localizat la 1.5m faţă de 
imobilul din partea stângă a proprietăţii; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel, 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 30-50cm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. Se va acorda atenţie deosebită celor doi arbori 
(teiul de pe partea imobilelor cu nr. impare şi catalpa de pe partea imobilelor cu nr. pare), 
localizaţi în proximitatea punctelor de subtravsersare a străzii Arhitect Alexandru 
Săvulescu. 

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 30R1585013 din data de 31.01.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7682//1650157//. & 

Către: 



ROMAN IA 


1 Dl 6 701BI SAOBATOBIM ţMPPEUNA 


Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament apă şi racord canal pentru imobilul situat în 
strada Poştalionului /' ' 'pentru branşare la reţeaua de apă, respectiv racordarea la canalizare 
a imobilelor t \ . " , ~ * 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650157//08.08.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7682//09.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Redimensionare branşament apă şi racord canal pentru iimobilul situat în 
strada Poştalionului nr 25 *(pentru branşare la reţeaua de apă, respectiv racordarea la canalizare 
a imobilelor 'a r '.o, i r „ vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 481/8275 din 27.04.2018 emis 

de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic. 
Clasarea Notificării .< 712.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), 

lucrarea se va executa, astfel: 

- branşamentul va avea o lungime de 5m şi se va executa prin înlocuirea pe acelaşi traseu a 
branşamentului existent care se va dezafecta; 

- racordul va avea o lungime de 8m şi se va executa prin înlocuirea pe acelaşi traseu a racordului 
existent care se va dezafecta; 

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
481/8275 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit 

Cfaudia Istrătescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 
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Nr. 8271, 8421//1654227,1655649//.. 44SE£-2fc«- 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 şi 10, sectorul 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic 

j \ Corp B, sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654227//24.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8271//27.08.2018, completată prin documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1655649//29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8421//30.08.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic / f. 25 30, Corp B, sector 1, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 175/14/TEIDD/M/20865 din 
26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării .//12.07.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
5.5m, perpendicular pe imobilul .'St V , corp B, la o distanţă de 2m faţă de limita de 
proprietate din partea stângă (imobilul . . 1, corp A); 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 175/14/TEIDD/M/20865 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana PO! 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

=-10. SEB 20tts 

Nr. 8272, 8420//1654226,1655652//. 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 şi 10, sectorul 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 





ROMANIA 


10ieÎOÎB ISiBQĂTOOtM ImPOEUN* 




Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic 
i Corp A, sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654226//24.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8272//27.08.2018, completată prin documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1655652//29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8420//30.08.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic i . ' Corp A, sector 1, vă 

comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 176/15/TEIDD/M/20864 din 

26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării . -//12.07.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
5.5m, perpendicular pe imobilul . _ /. corp A, la o distanţă de 2m faţă de limita din 
partea dreaptă (imobilul r . *. * corp B); 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
(Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 176/15/TEIDD/M/20864 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP 


Red: C.ITaex - 04.09.2018 pi 
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Direcţia de Mediu 



România 


i g i a 201 a s Aee JUo&i m i m pbe un A 



CĂTRE, 

DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE 
DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE 
Serviciul Alimentare cu Apă şi Canal 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr 44 sector 2 

Referitor la lucrarea: "Reţea metropolitană de cişmele publice’’ în Municipiul 
Bucureşti 

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Direcţia de Mediu cu 
nr.8712/06.09.2018 şi la Direcţia Utilităţi Publice-Serviciul Alimentări cu Apă şi Canal cu 
nr.2828/06.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării" Reţea metropolitană de cişmele publice" în Municipiul Bucureşti amplasate pe raza 
administrativă a sectorului 2, cu excepţia zonelor protejate construite şi a parcelări incluse pe 
Lista Monumentelor Istorice 2015, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 1014R/51T” din 11.07.2018 
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexate, Memoriu justificativ 
privind execuţia lucrării “Reţea metropolitană de cişmele publice - Amplasament: Sector 2”, 
Clasare notificării nr.17754/22.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti) 
şi a vizitelor efectuate în teren în data de 10.09.2018, pentru alimentarea cu apă potabilă şi 
golirea apei din cele 6 fântâni publice se vor executa următoarele lucrări: 

* Cişmeaua nr. 9 - amplasată pe trotuarul din Şos. Fundeni, în dreptul Spitalului 
Fundeni (la capătul liniei RATB 182), în domeniul public; 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm şi lungime L=5,0 m care se va 
lega în conducta publică de apă potabilă existentă pe Şos. Fundeni; 

- realizare racord de canal de Dn 16 mm şi lungime L=5,0 m care va fi legat la gura de 
scurgere existentă lângă bordură; 

- în trotuarul din Şos Fundeni există platbandă cu lăţimea de 3,0 m şi cu vegetaţie şi 
arbori plantaţi în aceasta, paralelă cu trotuarul şi lipită de limita de proprietate. în 
platbandă se află plantaţi arbori din speciile Fraxinus sp, Thuja sp, Prunus cerasifera 
Pissardi sp.; 

■ Cişmeaua nr. 10 - amplasată pe trotuarul din Şos. Fundeni-în domeniul public, vis-â- 
vis de Spitalul Fundeni; 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm şi lungime L=2,0 m care se va lega 

în conducta publică de apă potabilă existentă pe Şos. Fundeni; 

- un racord de canal de Dn 16 mm şi lungime L=3,0 m care va fi legat la gura de scurgere 

existentă lângă bordură; 
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- pe traseul lucrării nu există vegetaţie; 

■ Cişmeaua nr. 11 - amplasată în domeniul public, pe trotuarul aferent blocului nr.39 din 
str. Maior Băcilă; 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm şi lungime L=5,0 m care va fi legat 
la conducta publică existentă pe str. Maior V. Băcilă; 

- realizare racord de canal cu Dn 16 mm şi lungime L=2,0 m care se va lega la gura de 
scurgere existentă lângă bordură; 

- pe traseul lucrării nu există vegetaţie, dar în proximitatea lucrării se află spaţiul verde 
afferent blocului nr.39 din str. Maior Băcilă în care sunt arbori plantaţi; 

■ Cişmeaua nr, 22 - amplasată în domeniul public, pe trotuarul din str. Peris, în dreptul 
Bisericii Andronache; 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm şi lungime L=3,0 m care va fi legat 
în conducta publică existentă pe str. Peris; 

- realizare racord de canal cu Dn 16 mm şi lungime L=2,0 m, care se va lega la gura de 
scurgere existentă lângă bordură; 

- în trotuarul din faţa Bisericii Andronache există platbandă cu vegetaţie sub formă de 
gazon şi arbuşti plantaţi în aceasta. Platbanda are lăţimea de 2,5 m şi este lipită de 
bordură, 

■ Cişmeaua nr. 29 - amplasată în domeniul public, pe trotuarul din str. Biserica Mărcuţa, 
în dreptul Bisericii Mărcuţa; 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm şi lungime L=1,0 m care va fi legat 
în conducta publică existentă pe str. Biserica Mărcuţa; 

- realizare racord de canal cu Dn 16 mm şi lungime L=5,0 m, care se va lega la canalul 
public existent pe str. Biserica Mărcuţa; 

- pe traseul lucrării nu există vegetaţie; 

■ Cişmeaua nr. 47 - amplasată în domeniul public, pe trotuarul aferent Bisericii Sfântul 
loan Botezătorul din Şos. Pantelimon; 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm şi lungime L=3,0 m care va fi legat 
în conducta publică existentă pe Şos. Pantelimon; 

- realizare racord de canal cu Dn 16 mm şi lungime L-2,0 m, care se va lega la gura de 
scurgere existentă lângă bordură; 

- pe traseul lucrării nu există vegetaţie; 

Execuţia branşamentelor de apă potabilă şi a racordurilor de canal aferente cişmelelor se 
vor realiza prin săpătură deschisă. Cuvele aferente cişmelelor au dimensiunile 0,36 x 0,36 m, 
h=0,4 m şi se vor amplasa subteran, în trotuar, la mininum 1,5m de bordură, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi având In vedere traseul lucrărilor pentru 
execuţia branşamentelor de apă şi a racordurilor de canal aferente acestor cişmele, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrărilor menţionate, astfel: 

- în dreptul arborilor din proximitatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a! 
materialului dendrologic, iar traseul branşamentului de apă potabilă şi al racordului de canal 
se va “modela” în aşa fel încât să fie respectată distanţa 1,00 - 1,50 m faţă de axul arborilor, 
conform prevederilor SR 8591/1997. Vă facem cunoscut faptul că, în cazul în care această 
distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va 
evita depunerea pământului/alte materiale pe spaţiile verzi din proximitatea lucrării sau în jurul 
trunchiului arborilor, va evita rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 1014R/51T" din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună 
cu planurile anexate. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărilor ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Menţionăm că prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale, pentru amplasamentul cişmeleie nr.29 - Biserica Mărcuţa. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:O.V../4ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.Dmb.ro/institutii/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori In consulta 

re.oho pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞtl 

Direcţia de Mediu 


•• 



România 


1 ei B 70161 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 8423/1655532/ 1 1. SEP 201& 

Către : SC GINICON SRL 
St. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: ginicon@yahoo.com 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pe strada Jandarmeriei nr. 177 A, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655532/29.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 8423/30.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pe strada Jandarmeriei nr. 177 A, sector 1, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. 138/2TEIDD/J/16868 din 29.05.2018, a planurilor anexate şi 
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13630/11.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor, gragic de execuţie întocmit pe tipul de lucrări vizat de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în trotuarul str. Jandarmeriei, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• pe traseul lucrării există platbandă cu vegetaţie spontană sub formă de iarbă, parţial 
uscată, cu lăţimea de aproximativ 3m, situată între trotuar şi limitele de proprietate. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECJ 
Simona-Mariana 




SCA 


Red:P.R./4ex711.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http 7/www pmbitj/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art}ori_ln_con$ultare/avize_arbonjn_consuttarephp , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


10l 8-2018 | SAP&AIDOIM 1up«EUN A 


Nr.4910,8053 /1631840,1652405 


CĂTRE, 

S.C. IMSATS.A. BUCUREŞTI 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardul luliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 


Spre stiintă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 -1 Subsecventul nr.1, pe B.dul Gării Obor, sector 2 ” 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1631840/11.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4910/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652405/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8053/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV452 62 000 -1 pe B.dul gării Obor, 
sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.287R/1613575 din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării ; /08.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr.14576/15.06.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 
nr.10278/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie^PMB, Aviz de principiu emis de 
Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB cu anexe aferente, Avize 
individuale emise de Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania 
Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 9 stâlpi de susţinere a reţelei de contact pentru tramvaie şi 
trolebuze, existenţi pe Bulevardul Gării Obor, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi a 
planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât 
să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi pietonal pe timp de 


noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe noii 

stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB înlocuiţi pe B.dul Gării Obor poartă numere: 173, 179, 187, 

202,203,204,207. ’ £,* o o 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor execut|fmian^S 
Conform anexelor ta avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi Aţ^najâreâ 

C 
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Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei acestora va fi aleasă 
astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea 
distanţei minime de 1,5 m faţă de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor 
tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH). 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.08.2018 s-au constatat 
următoarele: 

• stâlpul nr.173, existent în trotuarul din b.dul Gări Obor, în dreptul imobil cu 
nr.3. în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga 
celui existent; 

• stâlpul nr.179, existent în refugiul RATB din faţa Gării, în proximitatea 
acestuia nu există vegetaţie. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr. 187, existent în refugiul RATB din faţa Gării, lângă ghişeul de 
reîncărcare cârduri de călătorie. în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în stânga celui existent; 

• stâlpul nr.188, existent în trotuarul^ nr, pare, în dreptul imobilului cu nr.16 
din b.dul Gării Obor {Şcoala Gimnazială Ferdinand I). în partea dreaptă a stâlpului existent se 
află plantat în alveolă la o distanţă de 2,00 m faţă de stâlp, un ex. Acer sp. (arţar), 0=7-1 Ocm, 
h=6-7m, iar în partea stângă, la distanţa 3,00 m faţă de stâlpul existent, se află plantat un ex. 
Acer sp.(arţar) cu 0=7-1 Ocm, h=4-5m; Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a 
celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate; 

• stâlpul nr.190, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.16 
din b.dul Gării Obor ( Şcoala Gimnazială Ferdinand I). în partea stângă a stâlpului existent, la 
3.0 m de acesta, este plantat în alveolă un ex. Morus sp. (dud) bitulpinal, cu 01= 02=25cm, 
h=10m, iar în partea dreaptă, la 3.0 m de stâlp, există plantat un ex. Acer sp. (arţar) cu 0=10 
cm, h=4-5 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea stângă a celui existent cu păstrarea 
distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.202, existent in trotuarul nr, pare, la intersecţia str. Baicului cu 
str. Costache Conachi, In partea stângă a stâlpului existent, la distanţa de 3,0 m, se află un ex. 
Tilia sp. (tei), 0=25 cm, h=10-12 m, iar partea dreaptă, la 3,5 m distanţă, se află un ex. Tilia sp. 
(tei), 0=15-20 cm, h=6-7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui 
existent cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate; 

• stâlpul nr.203, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 
19 din b.dul Gării Obor. în partea dreaptă, la 0.5 m distanţă, există platbandă cu vegetaţie şi la 
3,0 m de stâlp există plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, cu 0=7cm, h=3-4m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în partea stânga celui existent; 

• stâlpul nr.204, existent în trotuarul nr. pare, la intersecţia str. Baicului cu 
str. Costache Conachi. în partea stângă a stâlpului existent, la 6,0 m există plantat în alveolă 
un ex. Tilia sp.(tei), cu 0=25cm, h=7 m, iar în partea dreaptă a acestuia, la distanţa 3,0 m, se 
află plantat un ex. Tilia sp.(tei), cu 0=25cm, h=7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate; 

• stâlpul nr.207, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.23 
din b.dul Gării Obor. La 3.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex. 
Fraxinus sp. (frasin), cu 0=1 Ocm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâlpului existent, la distanţa 
de 3.0 m de acesta este plantat în alveolă un ex Fraxinus sp. (frasin)-puiet. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa 
numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de 
începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel încât 
amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului 
arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum şi păstrarea distanţei 
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minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus (conform anexelor la avizul de 
principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 iuni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului 
(acolo unde este cazul). 

- Dacă In timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi 
de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând 
riscul secţionarii/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi oprită şi reluată numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în 
baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 287R/1613575 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă şi este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de Începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia 
şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. DanielaVOINESCU 



Red:D.V../3ex./ 05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/institutii/primaria/directii^directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consult 
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irecţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



1918 20181 SARBATOPIM IMppfljNA 


Nr. 6224, 7979//1641367,1652117//. U SEP 201b 

Către: SC M&D CONS INVESTIŢII SRL 

Strada Turda nr. 127, bloc 2, scara 2, apartament 37, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul 
Dimitrie Pompei r , sector 2 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1641367//10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6224//11.07.2018, completată prin 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1652117//14.08.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7979//20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe bulevardul Dimitrie Pompei nr. 2D, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 151R1591512 din data de 

12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //22.05.2018, Plan de 

coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o 
lungime de 140m pe domeniul public, prin trotuarul aferent imobilelor cu numere poştale 
pare, începând din dreptul imobilului nr. 2B până în dreptul imobilului ce va fi alimentat; 

• urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

o trotuar aferent imobilului nr. 2A: 

1 exemplar din specia Gleditsia (glădiţă) multitulpinal, h 15m, lângă stâlpul Enel; 

2 exemplare din specia Fraxinus (frasin) 0 15cm, h lOm; 
o trotuar aferent imobilului nr. 2A: 

2 exemplare din specia Acer (arţar) 0 15-20cm, h 8-1 Om. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 50-1 OOcm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu 
permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, 
defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de 
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 151R1591512 din data de 12.03.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi în Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXE 
Simona-Mari 



întocmit 
Claudia 


Red:C I/4ex./05 09 2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


irecţia de Mediu 


19TB 20181 S^RBATOfll W IM PP EU NA 


ROMANIA 



Nr. 7020, 8029//1645777,1652250//. 12. SEP 2018 

Către: SC IRIGC IMPEX SRL 

Strada Afluentului nr. 14, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea; Branşament de gaze naturale a imobilului situat pe strada Uniştei nr. 


, sector 1 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1645777//25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7020//26.07.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1652250//20.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8029//21.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale a imobilului situat pe 
strada Liniştei nr. 92A, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 75/4TEIDD/LV4322 din data de 

28.03.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării //24.04.2018), lucrarea se va executa pe o 

lungime totală de lOm perpendicular pe imobilul nr. 92A, din trotuarul imobilelor cu numere 
poştale impare, la o distanţă de 0,1 m faţă de limita de proprietate din partea stângă a 
imobilului; 

• urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-au constat următoarele: 

- în dreptul imobilului nr. 92, există o alveolă fără arbore plantat, la distanţa de 2m faţă de 
imobilul nr. 92A; 

- în dreptul imobilului nr. 69, la aproximativ Im de punctul de racordare, există arbuşti din 
specia Roşa (trandafiri). 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării. 

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe alveola aferentă imobilului 
nr. 92 şi pe plantaţia de aliniament de pe partea imobilelor cu nr. poştale impare, la 
finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezenţi te 1 an de la data emiterii. 


Red:C.I/3ex./05.09.20 

http://www.pmb.ro/inst jri in consultare/avize arboi 


DIRECTOR EX 
Simona-Mariar 




întocmit 


pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



1914-201 e | SApfiiTOftlM iMPftţUJMA 


Nr.7252,8497/1647817,1655805/. VÎ,SEE.'M* 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECTS.R.L. 

Bulevardul Bariu Manta nr.2, ap.5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Racordare la RED imobil locuinţe colective situat pe str. Nicoiae 
Caramfil , sector 1, Bucureşti" 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1647817/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7252/01.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1655805/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8497/31.08.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Racordare la 
RED imobil locuinţe colective situat pe str. Nicoiae Caramfil nr.85C, sector 1, 
Bucureşti" aparţinând YG PROPRIETĂŢI S.R.L., vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.267R/1604986 din 
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Plan de încadrare în zonă, Aviz de traseu emis de Administraţia 
Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării '25.05 ?ni 8 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Fişă de soluţie , 11/27.01.2017 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Contract de vânzare-cumpărare şi act de comasare, 
Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea 
constă în: 


Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord 


electric conectat în sistem intrare-ieşire la cablul distribuitor 20kV PT3910-PT3541 
existent în trotuarul din faţa postului trafo PT3910 din intrarea Poiana. Traseul 
cablului electric proiectat va pomi din locul de manşonare (trotuarul din dreptul 
PT3910), va subtraversa carosabilul din intrarea Poiana, va continua prin trotuarul nr. 
pare din aceasta şi apoi prin spaţiul verde din aleea de acces până în dreptul 
imobilului alimentat, unde traseul va continua pe proprietate privată. 

Lungimea traseului racordului proiectat pe domeniul public va fi de 115 ml. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018,_s-a constatat că 
traseul lucrării traversează spaţiul verde din aleea de acces. în acesta există 
vegetaţie spontană şi arbori răsăriţi spontan aparţinând speciilor: Fraxinus sp. 
(frasin), Populus sp. (plop), Prunus cerasus (vişin), Prunus cerasifera (corcoduş), 
Salix sp. (salcie). 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- In proximitatea arborilor cu 0>7 cm, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendroiogic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1-1.5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendroiogic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendroiogic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 267R/1604986 din 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine 
anularea acestuia si va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. la VOINESCU 
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Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


ROMANIA 


i 9 is 201 bi sărbătorim împreuna 



Nr. 7613//1649765//. U SEP 2ttV, 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe Splaiul 
Independenţei cu conductă MP din 100 SDR11, sector 6 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1649765//07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7613//08.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Reabilitare reţea de distribuţie 
gaze naturale pe Splaiul Independenţei cu conductă MP din 100 SDR11, sector 6, vă 
comunicăm următoarele: 

o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 518R1530885 din data de 
18.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 19350//29.09.2018, Plan de 
coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va 
executa pe o lungime de 595m, începând de la intersecţia Splaiul Independenţei cu 
şoseaua Orhideea, prin carosabil pe partea dinspre Râul Dâmboviţa şi pe două 
tronsoane prin trotuar, în dreptul străzii Corvinilor şi în dreptul străzii Locotenent Ştefan 
Marinescu; 

o urmare a verificării pe teren din data de 04.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

• pe tot traseul lucrării există arbori în alveole în trotuar; 

• în dreptul străzii Corvinilor, tronsonul unde lucrarea se va executa în trotuar: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 30-40cm, h 12m; 

- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) 0 10-15cm, h 7m; 

• în dreptul străzii Locotenent Ştefan Marinescu, tronsonul unde lucrarea se va executa 
în trotuar: 

- 1 alveolă fără arbore plantat; 

- 1 exemplar arbore uscat 100%; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
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de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 


4108 


în proximitatea arborilor de pe traseul lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificări ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 518R1530885 din data de 18.09.2017 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de 
valabilitate 1 an de la data emiterii, 


DIRECT 

Simona 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


1018 2Q1B f SĂPGĂTOftlU ÎMPREUNĂ 


Nr. 7801//1651230//. IZ jţp. T . 

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Bulevardul Regiei nr. 6D, sectorul 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul din strada Virgil , 
Pleşoianu ‘ ‘ , sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1651230//10.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7801//13.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de energie electrică pentru imobilul 
din strada Virgil Pleşoianu nr. 34A, sector 1 , vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 113/11 TEIDD/P/49806 din 

10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 14.06.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, 
în trotuarul aferent imobilului nr. 34A; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 113/11TEIDD/P/49806 din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


1 1 SEP 

Nr. 7958/1651955/. 



ROMAN IA 


i Qia zoi a \ sAobAtooim [wpoeun* 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării; “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe Şoseaua 
Gheorghe lonescu Siseşti sector 1, Bucureşti" 

Referitor la solicitarea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1651955/14.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7958/20.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Branşament de apă potabilă şi 
racord de canalizare pe Şoseaua Gheorghe lonescu Siseşti nr.25% sector 1, Bucureşti”, 
vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 

08.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de 
încadrare în zonă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

, Clasarea Notificării i VI4.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz tehnic definitiv nr.RG /14.06.2018 emis de APA NOVA 

Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Avizele individuale emise de E-distribuţie 
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communication, Luxten, Netcity Telecom, 
RATB), lucrarea se va executa astfel: 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu alimentare din conducta 
publică de apă potabilă existentă în Şos. Gh. lonescu Siseşti, pe partea nr. impare. Lungimea 
branşamentului va fi de 4,0 m. Traseul branşamentului de apă potabilă traversează carosabilul 
şi trotuarul, până la căminul de branşament care va fi amplasat pe drumul de acces către 
imobilul alimentat, în apropierea trotuarului; 

■ realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 13,0 m, care se va lega în 
canalul colector public existent în carosabilul din Şos. Gh. lonescu Siseşti, pe partea imobilelor 
pare. Căminul de racord aferent racordului de canal proiectat se va amplasa pe drumul de 
acces către imobil, în apropierea trotuarului. 

Subtraversarea carosabilului se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-au constatat 
următoarele: 

■ în trotuarul aferent nr. impare din Şos. Gh. lonescu Siseşti, în vecinătatea 
drumul de acces spre imobilul cu nr. , există plantat în alveolă un ex. Platan -puiet, uscat; 

■ în trotuarul aferent nr. pare din Şos. Gh. lonescu Siseşti, în proximitatea 
locului de racordare la canalizarea publică există plantaţi în alveole 2 ex. Platan, cu 0=10-15 cm, 
h=4-6 m, respectiv un ex. arbore puiet uscat. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 
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în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 m -1.5 m faţă de arbori 
din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane , Condiţii de 
amplasare, evitându*se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ” din 08.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp, Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fi 
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irecţia de Mediu 


ROMANIA 

191B 201B | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 


Nr. 6798, 8022//1644538,16522 34//. 


fi sep f m 


Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilului din strada Fălticeni nr. 
. sector 2 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1644538//20.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6798//23.07.2018, completată prin 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1652234//20.08.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8022//20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Racordare la reţeaua electrică a imobilului din 
strada Fălticeni nr. 33, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism nr. 97/8F din 12.04.2018 emi4 
de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr. 7/22.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime 
de 12m, dintre care lOm reprezintă coborârea de pe stâlp şi 2m prin trotuarul aferent 
imobilului nr. 33; 

• urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei în 
proximitatea lucrării, astfel: 

- plantaţie de aliniament stradal aferentă trotuarului imobilului nr. 33 fără arbori plantaţi, 
cu plante perene în jurul stâlpului Enel; 

- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) 0 20cm, h 12m, localizat la limita de 
proprietate cu imobilul nr. 35, la aproximativ 1.5m de stâlpul Enel, în partea opusă 
execuţiei lucrării; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 

în proximitatea arborului şi a plantelor perene săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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rariicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin Im faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul acestuia şi pe plantaţia de aliniament şi 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. nr. 97/8F din 12.04.2018 emis de Primăria Sector 2, 
împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an 
de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 


t«ia 2018 t&ĂRBAtOOlM ImPOEUMĂ 


Nr.7256,8498/1647824,1655807. ^ , 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Racordare la RED imobil situat pe str. Bucureştii Noi , 

sector 1, Bucureşti " 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1647824/3107.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7256/01.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu 
nr.1655807/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8498/3108.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Racordare la 
RED imobil situat pe str. Bucureştii Noi nr.166B, sector 1, Bucureşti” aparţinând 
PREMIER SOLUTION & TEAM S.R.L, vă comunicăm următoarele: 

- Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.268R/1611054 din 
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Plan de încadrare în zonă, : Clasarea Notificării 
>/25.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 
de vânzare-cumpărare, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea constă în: 

• extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric 
conectat în sistem intrare-ieşire în staţia de transformare Laromet, secţia 20Kv, pe un 
traseu ce străbate parţial incinta staţiei, conţine prin proprietatea cu IE 229972 şi apoi 
prin proprietatea imobilului alimentat, până la postul trafo suprateran proiectat. 
Traseul racordului electric proiectat nu străbate domeniul public. 

Lungimea traseului racordului proiectat va fi de 250 ml. 

Lucrarea nu se execută pe domeniul public 


în urma vizitei efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că 


există material dendrologic localizat în incinta staţiei electrice Laromat, aproape de 
limita de proprietate există arbori din specia Populus canadensis (plop). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- In proximitatea arborilor cu 0>7 cm, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1-1.5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane . Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare.^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Conform artIO, alin.{4) din H.C.G.M.B. nr 220/2018 privind aprobarea 
Normelor de avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, administratorii de 
reţele şi constructorii de lucrări tehnico-edilitare răspund de viabilitatea materialului 
dendroiogic (arbori,arbuşti) situaţi pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de 
eventualele accidente şi pagube produse ca urmare a acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr, 268R/1611054 din 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine 
anularea acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit b) din Anexa nr. 1 la 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTbR EXECUTIV, 
Simona-I 



întocmit, 

Insp. “ ' ■ VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

13, SEP lu 


Nr. 7960//1652115//. 



ROMÂNIA 

19111 70101 SĂRBĂTORIM iMPREUMÂ 


Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 
Strada Mărăşeşti nr. 28, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiin(ă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Intrarea Titan sector 3 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652115/14.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7960/20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Intrarea Titan nr. 8, sector 3, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 579R/155396 din 06.10.2017 
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 751/18.01.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Plan de coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 79.5m (70m extindere conductă şi 9.5m 
branşament), în carosabilul străzii Intrarea Titan pe partea numerelor poştale pare de la 
punctul de racordare la reţeaua existentă până în dreptul imobilului nr. 8; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că nu există 

vegetaţie pe traseul lucrării. f 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
579R/155396 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de Coordondare semnat de deţinătorii de lucrări 
tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI " 



ROMANIA 



1410 7016 [SĂRBĂTORIM (MPQEUnA 


Nr. 4552,7576, 8165//1629209,1649919,1653372//.... 


Către: 


Spre Ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Volga 
sector 1 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1629209//30.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4552//31.05.2018, completată cu 
documentaţiile înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1649919//07.08.2018 şi 1653372//22.08.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7576//08.08.2018 şi nr. 8165//23.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie 
electrică a imobilului din strada Volga nr. 34, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificatului de Urbanism nr. 299R1612994 din 
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. -//28.06.2018, Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico - edilitare şi stradale) lucrarea se va 
executa pe o lungime de 70m, începând din trotuarul străzii Herman Oberth, din dreptul 
imobilului nr. 87, continuând prin trotuarul străzii Trostuşului pe partea imobilelor cu 
numere poştale pare, apoi prin trotuarul străzii Volga până la imobilul nr. 34: 

- urmare a verificării pe teren din data de 03.08.2018 s-a constat existenţa următorilor 
arbori pe traseul lucrării, în aliniamentul stradal, astfel: 

• strada Herman Oberth nr. 87: 

- 1 exemplar puiet în aveola stradală, uscat 100%; 

• strada Trotuşului pe partea cu nr. poştale impare, trotuar cu o lăţime de 3m din care 1 
m este lăţimea alveolei: 

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) h 12-14m 0 60-70cm, localizat în alveolă stradală la 
intersecţia cu strada Herman Oberth; 

- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) h 3m 0 7cm; 

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) h 5-6m 0 15cm; 
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-1 exemplar din specia Acer (arţar) h 8-1 Om 0 25-30cm, localizat la intersecţia cu strada 
Volga. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de cel 
puţin Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor 
din dotare. Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B, nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. 299R1612994 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, 
împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare semnat de 
deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la 
data emiterii. 
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ROMÂNIA 

1910 2Q1B \ sApBATOOtM IwpOfUKÂ 


CĂTRE, 

S.C. IMSATS.A. BUCUREŞTI 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardul luliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 
000 -1 Subsecventul nr.1, pe b.dul Ferdinand, sector 2 " 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1631822/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4913/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652408/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8054/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării * Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 000 -1 pe b.dul Ferdinand, 
sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei' depuse (Certificat de Urbanism nr.288R/1613585 dini 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării . 08.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu 715.06.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr.10264/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Aviz de principiu emis de 
Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB cu anexe aferente, Avize 
individuale emise de Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania 
Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 22 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie şi 
trolebuze, existenţi pe b.dul Ferdinand, între Foişorul de Foc şi b.dul Gării Obor, prin execuţia 
lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi a 
planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât 
să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi pietonal pe timp de 
noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe noii 

stâlpi; 


— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB înlocuiţi pe b.dul Ferdinand poartă numere:35, 40, 50, 52, 101, 108, 



OQ1 















* 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. 
Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei acestora va fi aleasă 
astfel Încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea 
distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor 
tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (L x 1 x H). 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat 
următoarele: 

• stâlpul nr.35, existent în trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand, în dreptul 
Spitalului Foişor. în partea stângă a acestuia există plantat în alveolă, la distanţa de 1,5 m un 
ex. Ulmus sp.(ulm), 0=90 cm, h=15 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent, spre Foişorul de foc; 

• stâlpul nr.40, existent în trotuarul nr. pare din b.dul Ferdinand, în dreptul 
imobilului nr.34. în partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta, există plantat în 
alveolă un ex. Ulmus (ulm) cu 0=45-50 cm, h=10-12 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
dreapta celui existent, spre Foişorul de foc; 

• stâlpul nr.50, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.50. în 
partea stângă a acestuia, la distanţa de 4.0 m există plantat în alveolă, un ex. Ulmus sp. (Ulm), 
cu 0=75-8Ocm, h=15-17m, iar în partea dreaptă există plantat la 1,5 m de stâlp, un ex. puiet 
Platanus sp. (platan), 0=7 cm, h-3 m . Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui 
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.52, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului nr.56. Nu 
există vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.101 , existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 
103, aproape de intersecţia dintre b.dul Ferdinand şi str. Avrig. Nu există vegetaţie în 
proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent; 

• stâlpul nr.108, existent în trotuarul aferent spaţiului verde de la intersecţia 
cu str. Avrig. Nu există vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta 
celui existent; 

• stâlpul nr.116, existent in trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.134 

din b.dul Ferdinand. în proximitatea acestuia, in partea stângă, la 4,0 m de acesta există 
plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu 0=80 cm, h=15m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
partea dreaptă celui existent; ! 

• stâlpul nr.121, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.185. Nu există vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui 
existent; 

• stâlpul nr.125, existent în trotuarul nr. impare, la intersecţia dintre b.dul 
Ferdinand şi şos. Pantelimon. La 3,0 m de acesta, în partea stângă, există plantat în alveolă 
un ex. Acer sp. (arţar) cu 0=50 cm, h=12-15m. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga 
celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.126, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.152. 
în partea dreaptă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. Ulmus 
sp.(ulm), cu 0=40-50 cm, h=10m, uscat. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui 
existent; 

• stâlpul nr.128 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.156. 
Nu există vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent; 

• stâlpul nr.138, existent în trotuarul nr. pare, in dreptul imobilului cu nr.168. 
în partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta există plantat un ex. Ulmus sp, (ulm) 
cu 0=80 cm, h=15-17m, iar în partea dreaptă, la distanţa de 3,0 m, există plantat un ex. 
Fraxinus sp. (frasin), cu 0=15cm, h=5-7m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.140, existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.172. în 
stânga stâlpului existent, la 5,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. Acer sp.(arţar), 
0=15cm, h=4-5 m, iar în partea dreaptă, la 1,0 m de stâlp- un ex, Ulmus sp.(ulm) 0=8Ocm, 
h=15 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent; 
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• stâlpul nr.141, existent trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.129 
(bloc E2). în dreapta stâlpului existent, la 1,5 m de acesta există un. ex. Gleditschia triacanthos 
sp (glădiţă)- puiet, h-2,0 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.145, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul accesului în 
incinta staţiei electrice. In partea dreaptă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta există plantat 
un ex. Frasinus sp. (frasin), 0=3Ocm, h=10-12 m, iar în partea stângă, la 1,5 m se află plantat 
un ex. Frasinus sp. (frasin), 0=30 cm, h=10-12 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta 
celui existent; 

• stâlpul nr.149, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul staţie electrice. în 
partea stângă stâlpului existent, la 3.5 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. Fraxinus 
sp. (frasin), cu 0=50 cm, h=15 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.152, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.176. 
în partea dreaptă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. Tilia 
sp.(tei), 0=25 cm, h=7-8 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu 
păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore sau în partea stângă a acestuia; 

• stâlpul nr.159, existent în trotuarul nr. impare. în partea stângă a stâlpului 
existent, la 1,5 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. puiet - Fraxinus sp.(frasin), 
0=1 Ocm, h=6 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.162, existent în trotuarul nr. pare, in dreptul parcului de la 
intersecţia b.dul Ferdinand cu B.dul Gării Obor. în partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m 
de acestam, se află o alveolă goală, iar în partea dreaptă, la 2,0 m de stâlpul existent, se află 
plantat un ex. Tilia sp. (tei), 0=25cm, h=7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.164, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul parcului de la 
intersecţia b.dul Ferdinand cu B.dul Gării Obor. în partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m 
de acesta, se află plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), 0=9Ocm, h=15 m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.166, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul parcului de la 
intersecţia b.dul Ferdinand cu B.dul Gării Obor. în partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m 
de acesta, se află plantat în alveolă un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=35-4Ocm, h=10-12 m, iar în 
partea dreaptă, există plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=35-4Ocm, h=10-12 m Stâlpul nou 
proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arbore; 

•' stâlpul nr.179, existent în refugiul RATB din faţa Gării Obor. Nu există 
vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa 
numai In prezenta unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de 
începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel încât 
amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului 
arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum şi păstrarea distanţei 
minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus (conform anexelor la avizul de 
principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materialului 
dendrologic. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
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dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului 
(acolo unde este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi 
de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând 
riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi oprită şi reluată numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în 
baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 288R/1613585 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă şi este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia 
şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. ^|b^VOINESCU 


U SEP 20 ici 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


191B 701 e I sArbAkwjim JmppeunA 


Nr. 5043,8020/1632608,1652227/ 
Către: DL 


î 4. SEP 20ib 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului r din str. Gureni, 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1632608/12.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5043/13.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1652227/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8020/21.08.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului nr. 12 din str. Gureni, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 5m, astfel: 

• din cablul existent subteran LES MT-JT, până la limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament aferent trotoarului traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Marian, 




întocmit: 



nstp 


Red: P. R73ex.-10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





ROMÂNIA 

joii sArbâtdpimImpoeunA 


Nr. 5775,8167/1637241,1653582/ 

Către: SC MARISTAR COM SRL - prin SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - 
D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament apă şi racord canal pentru imobilul i din Aleea 

Meteorologiei, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637241/27.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5775/28.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1653582/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8167/23.08.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament apă şi racord canal 
pentru imobilul nr. 17-21 din Aleea Meteorologiei, sector 1, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP 
sector 1, însoţit de graficul de execuţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 05.07.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m 
(branşament 7m + racord aproximativ lOm), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul aleii Meteorologiei, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii, iar în vecinătate nu 
există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilităţii an-de la data emiterii. 

f §§ • 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA <3 întocmit: 

Insp^&exârikP/, 





SCA 


Red; P, RJ3ex710,09.2010 - prezentul â^iz a fost postat pe slie-ul PMB 

http J/www. pmb ro/ins(itutit/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbon_in_consutlare/avize_.arboriJn_consuttare php , pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


19IB20181 sApbAtcXîim ImpceltnA 


Nr. 7429/1649122. 

14. SEP 2u , „ 

CĂTRE, 

S.C. BEP UGHT ENERGY S.R.L. 

Strada Profesor Ion Ursu nr.18, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: ‘Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dul Timişoara 
sector 6” 


Referitor la solicitarea depusă de S.C. BEP UGHT ENERGY S.R.L. prin domnul 
Dumitru lonuţ, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649122/03.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7429/06.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dul Timişoara nr.103P, 
sector 6", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.501 R/1635355 din 13.07.2018 
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă (planşele 1,2,3), Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 

/10.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 
vânzare-cumpărare, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Fişa de soluţie 
nr. 1808078/19.02.2018 emisă de E-Distribuţie Muntenia), lucrarea se va realiza astfel: 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric de mt, pe un 
traseu ce pleacă din Staţia Electrică Militari, străbate terenul dintre staţia electrică şi str. Liniei, 
subtraversează linia CF, apoi va continua prin str. Liniei - pozat subteran în carosabilul 
acesteia. Traseul cablului electric va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Valea 
Cascadelor până la intersecţia cu b.dul Timişoara, va subtraversa b.dul Timişoara la intersecţia 
cu str. Valea Cascadelor, apoi va continua pe drumul de acces dintre imobilul cu IE215031 şi 
imobilul cu IE 201738, apoi continuă pe terenul dintre imobilul cu IE 201738 şi imobilul 
alimentat, până Ia proprietatea acestuia. De la b.dul Timişoara până la imobilul alimentat, 
traseul lucrării se execută pe un teren al cărui regim juridic nu este confirmat. Cablul electric 
nou proiectat se va poza în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m, iar subtraversările se vor 
executa prin foraj orizontal dirijat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că există 
vegetaţie spontană pe traseul cablului electric nou proiectat, la ieşirea din Staţia Electrică 
Militari, de asemenea de o parte şi de alta a carosabilului din str. Liniei, unde există arbori 
răsăriţi spontan din speciile Ulmus (ulm) şi Ailanthus altissima (fals oţetar). 

Tn trotuarul nr. impare din str. Valea Cascadelor, cu lăţimea de aprox. 3.00 m, în dreptul 
imobilului cu nr.21, există plantat în alveolă un arbore urcat cu 0=10 cm, h=2-3 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 
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-în proximitatea arborilor/arbuşti ior menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular at 
materialului dendrologic. 

-în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori 
(0>7cm) din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale in jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

-în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiată. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 501 R/1635355 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă. 

Având în vedere faptul că până în prezent nu este confirmată situaţia juridică actuală a 
terenului ce urmează a fi afectat de lucrări cuprins între b.dul Timişoara şi imobilul alimentat, 
precizăm că pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul act este valabil numai in prezenţa avizului emis de CN CFR. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul 
lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în 
prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simo 'A 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



'2 SEP Mi» 
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Nr. 7910//1651706//. U.SEP zI)l 

Către: SC VESTA INVESTMENT SRL 

Calea Bucureştilor nr. 1, Otopeni, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sectorul 6, Bucureşti 

Administraţia străzilor 

Str. Domnea Ancufa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Braşov 
sectorul 6 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1651706/|13.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7910//14.0^.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Braşov nr. 21F, sectorul 6, vă comunicăm 
următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 220R1605448 din data de 

10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planurile anexate, 
vizate spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /II.06.2018, 

Planul de coordonare lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa pe o 
lungime de 380m, începând din postul de tranformare 1432, apoi prin aleea din spatele 
blocului nr. 834 din strada Bozieni nr. 4 până la intrsecţia cu bulevardul 1 Mai, continuând 
prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare al bulevardului 1 Mai până la intersecţia 
cu strada Braşov, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare al străzii 
Braşov până la imobilul ce va fi alimentat; 

• urmare a verificării pe teren din data de 07.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei 
atât în spaţiul verde al blocului 834 din strada Bozieni nr. 4 cât şi în aliniamentele stradale 
ale străzilor 1 Mai şi Braşov, în proximitatea carosabilului; 

- s-a constat că trotuarul bulevardului 1 Mai are o lăţime de aproximativ 3-4m, iar 
trotuarul străzii Braşov o lăţime de aproximativ 5-6m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H C.G.M.B, nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55 00, interior 4108, 
în proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, 
executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea 
distanţei săpăturilor (executate manual) de cel puţin Im faţă de arbori/arbuşti, evitându- 
se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări 
punctuale. 

Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, aveţi 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. 220R1605448 din data de 10.04.2018 împreună cu planurile anexate, 
vizate spre neschimbare şi Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico- 
edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968 Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. 
Escalei sector 2" 


Referitor la cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1652680/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8016/21.08.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ‘Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul situat în str. Escalei nr.86, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Utoanism nr.129/3”E" din 23.05.2018 emis 
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de 
lucru, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale şi Soluţia tehnică de racordare 
emise de Distrigaz Sud Reţele, acte care dovedesc titlul asupra imobilului, Clasarea 
notificării 13.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, 
Telekom Romania Communications SA), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale redusă presiune, din PE 100 SDR 11 Dn 
32 mm, pozat subteran, de lungime 11,0 m. Noul branşament de gaze va fi racordat în 
conducta de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Escalei, perpendicular 
pe aceasta. Traseul branşamentului nou proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul 
aferent imobilului cu nr.86 din str. Escalei, până la postul de reglare-măsurare care va fi 
amplasat în incinta imobilului într-o firidă, la 0.5 m de limita de proprietate stângă a imobilului 
alimentat, cu acces din exterior. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 129/3"E" din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 
planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
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ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art-4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona 



întocmit, 

Insp. Dan ESCU 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968 Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 


Şos. Colentina sector 2" 


Referitor la cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1652684/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8017/21.08.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării' Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul situat în Şos. Colentina nr.377, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin 
de lucru, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale şi Soluţia tehnică de 
racordare emise de Distrigaz Sud Reţele, acte care dovedesc titlul asupra imobilului, 
Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise 
de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity Telecom, Telekom Romania Communications SA), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou- redusă presiune, din PE 100 SDR 
11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m, pozat subteran. Noul branşament de gaze va fi 
racordat în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Comişor, 
perpendicular pe aceasta. Traseul branşamentului nou proiectat va fi executat pe str. 
Comişor., în domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul str. Comişor aferent 
imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firidă, la 1.5 m 
de limita de proprietate stângă a imobilului alimentat, cu acces din exterior. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm câ în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 
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Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 
Insp. Daniela Vj 
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CĂTRE 

S.C. GENERAL MPMIMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe aleea din 
spatele blocului P21 situat pe bd. luliu Maniu . şi pe proprietate particulară 
din b.dul luliu Maniu, sector 6" 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1654515/24.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8283/27.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe aleea din 
spatele blocului P21 situat pe bd. luliu Maniu nr.17 şi pe proprietate particulară nr. 15H 
din b.dul luliu Maniu, sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.264R1606040 din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, memoriu 
tehnic, Clasarea notificării /30.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, aviz emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvolare Urbană 
Sector 6, dovada proprietăţii asupra imobilului, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă pozată 
subteran cu racord în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în spatele blocului 
P21 situat pe bd. luliu Maniu nr.17. Traseul conductei nou proiectate va începe de la 
punctul de cuplare, din aleea de acces spate bloc P21, în vecinătatea scării 3 şi va 
traversa aleea de acces, apoi va continua pe proprietatea imobilului alimentat. 
Lungimea conductei de gaze natural nou proiectate va fi de 245,0 m. 

• realizare branşament gaze naturale având lungimea de 4,0 m şi va fi racordat 
în conducta de gaze naturale nou proiectată. Branşamentul va fi executat pe domeniul 
proprietăţii. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie. In vecinătatea punctului de cuplare la conducta de 
distribuţie gaze naturale existentă există în spaţiul verde aferent blocului P21 vegetaţie 
spontană, 1 ex. arbust de Hibiscus şi gard viu din specia Buxus. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

i 
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!n timpul execuţiei lucrărilor aveţi obligaţia protejării vegetaţiei din proximitatea 
lucrării, asfel că pământul rezultat din săpătură nu se va depozita pe spaţiul verde. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 246R1610066 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit. 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Enache Sandu , 
sector 2, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1654918/27.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8298/28.08.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
“Branşament de gaze naturale pe str. Enache Sandu nr.30, sector 2, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

14.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces emise de Distrigaz Sud Reţele, 
Memoriu tehnic, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten, Netcitv-Telekom, Telekom Remania Communications SA, 
Clasarea notificării V27.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale pozat subteran de lungime de 3,0 m 
(2,0 m în plan vertical), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul 
din str. Enache Sandu, aproape de trotuarul nr. pare. Branşamentul de gaze naturale 
proiectat va fi montat îngropat în şanţ deschis, iar traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr.30 din str. Enache Sandu, până la 
postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate a 
imobilului cu domeniul public, la distanţa de 3 m de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lît. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VQifclESCU 
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CĂTRE 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr 4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Străzilor Bucureşti 
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: *Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor 
M.P.)t*f}e.strada Nuvelei-între strada Lăstărişului şi strada Cireşoaia, sector 1”, 
Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR11” 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656361/31.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.8526/03.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “ Reabilitare reţea de distribupe gaze 
naturale R.P. (în viitor M.P.), pe strada Nuvelei-între strada Lăstărişului şi strada 
Cireşoaia, sector 1", Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de 
racordare din PE 100 SDR11”, vă comunicăm următoarele: 


- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.572R/1555708 din 
06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de 
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 

-/30.10.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare), lucrarea constă în înlocuirea 
conductelor de gaze naturale existente pe str. Nuvelei (între str. Lăstărişului şi str. 
Cireşoaia) cu o conductă de gaze naturale pozată subteran din PEHD 100 SDR 11 
Dn 90 mm, pe două trbnsoane, astfel: 

• Tronson 1 - pe str. Nuvelei (între str. Lăstărişului şi b.dul Bucureştii Noi) se 
va înlocui conducta existentă în carosabilul din str. Nuvelei, cu racordare în conducta 
de distribuţie gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn180 existentă în carosabilul b.dului 
Bucureştii Noi, pe partea nr. impare. Traseul conductei nou proiectate pleacă din PC- 
punctul de cuplare la reţeaua de distribuţie (intersecţia b.dul Bucureştii Noi şi str. 
Nuvelei, partea numerelor impare), străbate carosabilul acesteia până în dreptul 
imobilului cu nr. 35 unde conducta nou proiectată va avea CT- cap terminal. Odată cu 
înlocuirea conductei de gaze naturale pe acest tronson se vor înlocui şi un nr. deJj^ 
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branşamente, respectiv cele aferente imobilelor din str. Nuvelei având nr. 33, 31, 25, 
23 şi nr. 67 din str. Bîrlogeni, lungimea totală a acestor branşamente va fi de 30 ml. 

La verificarea pe teren efectuată în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării executate pe acest tronson nu există vegetaţie; 

• Tronsonul 2 - pe str. Nuvelei {între b.dul Bucureştii şi str. Cireşoaia) se va 
înlocui conducta existentă în carosabilul din str. Nuvelei, cu racordare în conducta de 
distribuţie gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn180 existentă în b dul Bucureştii Noi, pe 
partea nr. pare. Traseul conductei nou proiectate pleacă din PC-punctul de cuplare la 
reţeaua de distribuţie (intersecţia b.dul Bucureştii Noi şi str Nuvelei, partea numerelor 
pare), străbate carosabilul din str Nuvelei, traversează str Ardealului şi apoi continuă 
pe str. Nuvelei până în dreptul imobilului cu nr. 4 din aceeaşi stradă (la intersecţia cu 
str. Cireşoaia), unde conducta nou proiectată va avea CT- cap terminal. Odată cu 
înlocuirea conductei de gaze naturale pe acest tronson se vor înlocui şi un nr. de 10 
branşamente, respectiv cele aferente imobilelor din str. Nuvelei având nr. 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 9,10, nr 5 din str. Cireşoaia şi nr. 7 din str. Ardealului, lungimea totală a acestor 
branşamente va fi de 107 mi. 

Traseul reţelei de gaze naturale nou proiectate pe cele două tronsoane va avea 
o lungime de 335 m şi va fi paralel cu cel al conductei vechi, care se va dezafecta. 
Şanţul de pozarea reţelei nou proiectate va fi de 0,4 m, iar gropile de poziţie pentru 
sudare în punctele de îmbinare vor avea dimensiunile de L x I x h = 1,2 x 1,0 x 0,6 m. 
Traseul aferent reţelei se va executa prin domeniul public, prin asfalt/beton/piatră 
cubică. 

La verificarea pe teren efectuată în data de 10.09.2018 s-a constatat dă în 
dreptul traseului branşamentului aferent imobilului cu nr. 8B, în partea stângă a 
acestuia, la distanţa de 1,5 m se află un arbore uscat. în dreptul traseului 
branşamentului aferent imobilului cu nr.4, de o parte şi de alta a acestuia, la distanţa 
de 1,5 - 2,0 m, se află plantaţi în alveole, 2 ex. Aescuius hippocastanum sp. (Castan) 
cu 0=30 cm, h=8-10 m. Pe str. Nuvelei, între str. Ardealului şi str. Cireşoaia, în 
trotuarul nr. pare există platbandă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin Im 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. Conform art.10, alin (4) din Anexa nr.1 la 
H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 
şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
municipiului Bucureşti, " Administratorii reţelelor şi constructorii lucrărilor edilitare 
răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuşti) situaţi pe traseul 
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lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente şi pagube produse ca 
urmare a acestora. ” 

- în situaţia în care, în timpul execuţiei lucrărilor nu se poate păstra distanţa 
de min. 1,5 m faţă de arborii din proximitatea lucrării sau au fost secţionate rădăcinile 
acestora, dezafectarea materialului dendrologic în cauză se va putea realiza doar în 
baza unei solicitări punctuale. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
refacerea platbandei din trotuar (acolo unde există). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 572R/1555708 din 06.10.2017 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, a planului de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 



Red:D.V„/ 5ex./10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


N r.8642/1657149/, 


K SEffî{JI8~ 



ROMANIA 

1918 201S SAnaiTWtM imwcumA 


CĂTRE 

APA NOVA BUCUREŞTI 

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, et.6-8, sector 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe 
str. Enache Sandu sector 2, Bucureşti” 

Referitor la cererea depusă de APA NOVA BUCUREŞTI, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1657149/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8642/05.09.2018, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
"Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe str. Enache Sandu nr.30, 
sector 2, Bucureşti" vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
Distribuţie Muntenia, Netcity-Tel’ekom, Telekom Romania Communications SA, 
Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 9,0 
m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul 
din str. Enache Sandu, pe partea numele impare. Traseul branşamentului de apă 
potabilă traversează carosabilul şi trotuarul, până la căminul de branşament care va fi 
amplasat în incinta imobilului alimentat, la maxim 2,0 de limita de proprietate cu 
domeniul public; 

■ realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 7,0 m, care se 
va lega în reţeaua publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Enache 
Sandu, în zona mediană. Traseul racordului de canalizare proiectat va traversa 
parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilul cu nr.30, până la căminul de racord ce 
se va amplasa în incinta imobilului, la maxim 2 m de limita de proprietate a acestuia 
cu domeniul public. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . - 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună^ cu planul anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

N ©respectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Ir “ iela VOINESCU 



Red;D,V.7 3ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.//www 4 pmb ro/i nştituţi i/p rima ria/di r ecţn/d i r ec t i a m edi u/avizearbori in consult a re/avizearbori in consultare o hp 


pe data de 


12. SEP 20» 


i— 



Bd. Regina EBsabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 inL 4016 

litlp^/www.pmb.ro 


001 






























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



■ • 


ROMÂNIA 

1918 201B | sAPflATOUlM IMPPEUNĂ 


Nr. 8413/1655359/ 1 8, SEP îito 


Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - pentru DGASPC sector 5 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 


Spre ştiinţă: 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea 
Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655359/29.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8413/30.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Ferentari 
nr. 72, bloc 19, sector 5”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 212R/1602865 din 
10.04.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
13307/05.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale deţinătorilor de raţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
132m, astfel: 

• din CD 897, existent pe intrarea Ferentari C, prin trotuar, subtraversează aleea dintre 

blocuri până în dreptul spaţiului verde, continuă prin spaţiu verde până la noua cutie 

de exterior amplasată la limita din partea dreaptă a construcţiei. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 




O 


Red:P.R73ex. 18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




ROMAN IA 

1013 2013 SĂRBĂTORIM MPREUNĂ 


Nr. 8413/1655359/ 1 8, SEP 20'* 


Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - pentru DGASPC sector 5 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea 
Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655359/29.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8413/30.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Ferentari 
nr. 72, bloc 19, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 212R/1602865 din 
10.04.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
13307/05.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale deţinătorilor de rdţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
132m, astfel: 

• din CD 897, existent pe intrarea Ferentari C, prin trotuar, subtraversează aleea dintre 

blocuri până în dreptul spaţiului verde, continuă prin spaţiu verde până la noua cutie 

de exterior amplasată la limita din partea dreaptă a construcţiei. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

- - 3CA 




Red.P.R./3ex. 18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

1918 201 Bl SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 


Nr. 3522,8804/1622591,1658443/ 20, SEP 2Glb 


Către: Dl - solicită ridicarea exemplarului de 

la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pe str. Castanului t . sector 1, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1622591/09.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3522/10.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1658443/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8804/10.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament energie electrică pe 
str. Castanului nr. 12, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale a deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu, însoţit de 
^grafic, ebiise de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 22.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel: 

• din reţeua existentă în dreptul imobilului nr. 7 din str. Castanului, perpendicular, 
până în partea dreaptă a imobilului alimentat. 


• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECţJTţVfi 
Simona-Mariana,POPA 
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Nr. 5951, 8324//1639076,1654690//.. JfrSEP'ÎMl 

Către: Sc Mirai instal Company Srl 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament cu gaze naturale pentru imobilul situat pe strada 
Proletarului . sectorul 1 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 

1639076//03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5951//04.07.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1654690//27.08.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8324//28.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament cu gaze naturale pentru imobilul situat 
pe strada Proletarului nr. 46, sectorul 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 174/14TEIDD/P/20892 din 

data de 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planurile anexate, vizate 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //04.07.2018), lucrarea 

se va executa pe o lungime de 9m perpendicular pe imobil, la o distanţă de 0,2m faţă de 
imobilul nr. 47C de pe strada Oaşului; 

• urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei în 
proximitatea lucrării, astfel: 

-1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) h 6-7m, 0 30cm, localizat la Im 
de limita de proprietate cu imobilul nr. 47C; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 

304/2009, privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant ai Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108. 
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în proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, 
executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea 
distanţei săpăturilor (executate manual) de cel puţin Im faţă de arbore, evitând u-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei, 
situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul 
secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, aveţi 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art, 4, 
fit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şt cu respectarea celor specificate în Certificat de 
Urbanism nr. 174/14TEIDD/P/20892 din data de 26,06,2018 emis de Primăria Sector 1, 
împreună cu planurile anexate, vizate spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 
an de la data emiterii. I 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI f 

Direcfia de Mediu 



ROMAN IA 

1918 2018 I SĂRBĂTORIM MPREUWĂ 


Nr.6632,7324,8233,8738/1643650,1648240,1653921,1657892/.... ^ 20.| 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4 r Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a pompei de apă aferentă 
imobilului cu adresa Drumul Poştalionului sector 4" 


Având în vedere solicitarea depusă de Doamna , 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1643650/17.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6632/18.07.2018 si completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1648240/01.08.2018, nr. 1653921/23.08.2018 şi nr. 1657892/06.09.2018 si la 
Direcţia de Mediu cu nr.7324/02.08.2018, nr. 8233/24.08.2018 şi nr.8738/07.09.2018, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ 
Alimentare cu energie electrică a pompei de apă aferentă imobilului cu adresa Drumul 
Poştalionului nr.21, sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, dovada proprietăţii asupra terenului, document emis de 
PMB-Direcţia Evidenţa Proprietăţii privind nr, poştal, avize individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament electric prin pozarea subterană a unui cablu 
electric subteran pe un traseu care pleacă din cutia de siguranţă -CS existentă în 
dreptul imobilului cu nr.25, continuă prin trotuarul nr. impare din drumul Poştalionului, 
până la noul BMPM montat în incinta imobilului, la limita de proprietate. Traseul 
branşamentului electric va avea lungimea de 54 ml, fără afectarea vegetaţiei. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 


- ■■ 
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Menţionăm că In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 26.03.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 


Insp. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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ROMAN IA 


111B 201» SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr.2, ap 5, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică - spor de putere - a obiectivului 
CTA situat pe Calea Victoriei . , sector 1, Bucureşti” 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. pentru 
Telekom Romania Communications S.A., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1647818/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7253/01.08.2018 şi completată 
cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu nr.1658276/06.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8720/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “ Alimentare cu energie electrică - spor de putere - a 
obiectivului CTA situat pe Calea Victoriei nr.35 , sector 1, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.269R/1611233 din 
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Plan de încadrare în zonă, Aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 
Clasarea Notificării 30.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz tehnic de racordare emis de E-distribuţie Muntenia, Acte doveditoare 
drept proprietate imobil, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare), lucrarea constă în: 

• Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord 
electric conectat în sistem intrare-ieşire Ia cablul distribuitor 20kV Staţia Filaret — 
T4080, existent în trotuarul str. Brezoianu, cu manşonare în trotuar. Traseul 
racordului electric proiectat, de la punctul de manşonare va subtraversa prin foraj 
orizontal dirijat str. Brezoianu, va continua prin trotuarul str. Brezoianu (nr. pare), prin 
trotuarul str. G. Vraca, mai departe prin trotuarul nr. impare din str. Matei Millo, va 
traversa str. Oteteleşanu Ion, va prelua un alt racord electric prin manşonare în 
trotuarul nr. pare din str. I. Oteteleşanu şi va continua pe str. Matei Millo până la 
punctul de conexiune -medie tensiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului. 
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Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 425 m. Punctul de conexiune PC 
utilizator este proiectat în spaţiul existent al T3715, care se va dezafecta. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018, s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr269R/1611233 din 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine 
anularea acestuia si va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


19tB 201B I SiPBAîDOtM {mPQEUNA. 


Nr. 8414/1655361/. 

CĂTRE, 

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. - Direcţia Proiectare şi Studii 

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării;" Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din 
str. Lacul Amara, sector 2, Bucureşti ” 

Referitor la petiţia dumneavoastră înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1655361/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8414/30.08.2018, prin care 
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Separarea 
consumului de apă potabilă pentru imobilul nr. 27 din str. Lacul Amara, sector 2, 
Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ emis de APA NOVA SA, acte privind titlul de proprietate asupra 
imobilului alimentat, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele individuale emise de E-distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom 
Romania Communication, Netcity Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va 
executa astfel: 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, pozat subteran, cu Dn 20mm şi 
lungime de 3.0 m, care se va lega la branşamentul de apă potabilă existent pentru 
condominiul din str. Lacul Amara nr.27, în trotuarul din faţa imobilului. Căminul de 
branşament pr oiectat se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2,0 m de limita de 
proprietate cu domeniul public. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.09.2018, s-a constatat că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare 
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apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR.EXECUTIV, 

Simons ’MarjTada POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


îl#* ' \ % 

1 1 

ROMÂNIA 

191B 2010 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 8726/1657915(10324/1565311)/ 20. SEP 2ilk 

Către; D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor • Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pt 
imobilul ■ B din str. Pucheni, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1565311/10.10.2017 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10324/11.10.2017, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1657915/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8726/07.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a 
gazelor naturale şi branşamente pe str. Pucheni (subtraversare parţială), drum de servitute, 
sector 5”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Aviz de 
traseu, însoţit de grafic, emise de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 28,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Pucheni, prin carosabilul si trotuarul 
str. Pucheni până la intersecţia cu drumul de servitute, continuă pe drumul de 
servitute până în partea dreaptă a limitei de proprietate. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 





întocmit: 



Red: P.RJ3ex712.09.2018 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



1918 roia i sArbAtorim Împreuna 


Nr. 1423, 6879/1602856, 1645428/...&&4ţj$.&# 
Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Racordarea la reţeaua de canalizare a imobilului din strada 
Balotului sector 2 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1602856//26.02.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1423//27.02.2018, completată prin documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1645428//24.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6879//25.07.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordarea la 
reţeaua de canalizare a imobilului din strada Balotului ", sector 2, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' din 07.12.2017 emis 

de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. ' ' ’ .2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, perpendicular pe imobil, din 
conducta existentă în carosabilul străzii Balotului; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr, 
nr. ‘ din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat 

spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



România 


T9t0 101 Bl SĂRBĂTORIM MPBEUnA. 


Nr.5948,7027/1639012,1646571/... d 


CĂTRE, 

Domnul 

(cu ridicare de la Registratura PMB) 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

Strada Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Branşament energie electrică” pentru imobilul de la adresa 
str. Lonea sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639012/03.07.2018 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr.5948/04.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1646571/26.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7027/27.07.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
““Branşament energie electrică” pentru imobilul de la adresa str. Lonea 
sector 1, Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr . 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planurile an..xă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare 
autentificat sub . , de BNP , Clasarea notificării 

nr.. 2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz 
Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA), 
lucrarea constă în: 

• realizare branşament subteran trifazat de lungime 7 m, din LEA JT 
(Linia Electrică Aeriană - joasă tensiune) existentă pe stâlpul de beton din trotuarul 
aferent imobilului cu din str. Lonea. Branşamentul electric proiectat se va poza 
subteran în trotuar, din dreptul stâlpului până în firida de distribuţie şi contorizare- 
FDCP ce va fi montată la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat; 

urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.08.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea traseului, în trotuarul aferent 
imobilului cu din str Lonea există platbandă având lăţimea 1 m, cu vegetaţie 
spontană şi arbori plantaţi. Arborii inventariaţi în proximitatea traseului sunt: 

• 1 ex. Acer sp. (arţar)-puiet, 0=7cm, h= 2 m; 

• 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduş), 0=10 cm, h= 3 m; 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B- nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în timpul executării lucrărilor se va respecta distanţa minimă de 10 m între 
cablurile electrice şi arbori, conform SR 8591/1997 - Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanţă nu se 
poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo 
nefavorabile. 

- în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor executantul lucrării 
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea 
ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea 


iniţială. 


Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

în timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de 
arbori/arbuşti, existând riscul secţionării sistemul radicular al acestora, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în ba 7 * si «'u respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. - . din 20.04.2018 emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu plane..»- ..nexă, vizate spre neschimbare. 
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela NESCU 



Red D VI 4ex706.08.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


1 9 1 8 20 ie r sArbAtorim Impre jnA 


Nr. 6225//1641371 //. U,M. 20iJ 

Către: M&D CONS INVESTIŢII 

Strada Turda nr. 127, bl. 2, sc. 2, ap. 37, sectorul 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 
* Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti • 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd Theodor 
Pallady sector 3 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1641371/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6225/11.07.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady -. 3 ', sector 3, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. V. V din data de 

06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 2018, avizul Comisiei de coordonări lucrări edilitare), 

lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, prin trotuarul bd. Theodor Pallady pe 
partea imobilelor cu numere poştale impare, din dreptul imobilului cu nr. cadastral 

' până la imobilul alimentat; 

- în urma verificării pe teren din data de 01.08.2018 s-a constatat existenţa materialului 
dendrologic pe ambele părţi ale trotuarului, acesta având o lăţime de aproximativ 4 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având astfel obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
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sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua 
măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de cel puţin 1 m faţă de arbori, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de arbori, 
existând riscul secţionării sistemul radicular al acestora, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a 
verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. j .* *' .«■ data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat 

spre neschimbarc ţi în Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico- 
edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariaft£ POPA 



întocmit 

Claudia Istrătescu 




Red:C I73ex703.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuttare/avize arbori in consuttare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 6462/1642647/... J... 



ROMANIA 


1018 201Q t SÂPBÂTOmM ImppeunA 


Către: SC GINICON SRL 


Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Bucureştii 
Noi l. sector 1 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642647/13.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6462/16.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe 
bd. Bucureştii Noi i . , sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. .' ' ’ din data de 

29.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. ’ .2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 26m, 

din conducta localizată în carosabil pe partea cu nr. poştale impare, cu subtraversarea 
carosabilului şi trotuarul aferent imobilului perpendicular pe acesta, la distanţa de 

0.5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existenţa 
aliniamentelor stradale aferente ambelor trotuare ale bd. Bucureştii Noi, astfel: 

- pe partea cu imobilele cu numere poştale pare, aliniamentul stradal nu prezintă arbori 
fiind plantat doar gazon; 

- pe partea cu imobilele cu numere poştale impare, aliniamentul stradal prezintă arbori 
din specia Acer Platanoides (platan). 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. 

Având în vedere obligaţia administratorului legal al terenului, în speţă Primăria 
sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi 
gazon/înlocuitor de gazon, execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant ai direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, Ia 
numărul de telefon 021/305,55.00, interior 4108, 

în proximitatea arborilor din aliniamentul stradal, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri,de 
protejare a materialului dendrologic prin evitarea depunerii pământului sau altor materiale 
pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, la finalizarea lucrării având obligaţia 
aducerii terenului la starea iniţială. 

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantaţiei 
de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare sau neaducerea 
terenului la starea iniţială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menţionat mai 
sus. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 


din data de 29.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariahâ^POPA 


întocmit 

Claudia Işlrătescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


IBIS 301G | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 6463/1642645/.MAUS. 201B 

Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Dimitie 
Florescu sector 1 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642645/13.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6463/16.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul 
din strada Dimitie Florescu " sector 1 , vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' ' Y. » 1 / ) din 

19.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. '. r "Or 2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa în carosabil şi 
trotuarul aferent imobilului, perpendicular pe acesta, la o distanţă de 3 m faţă de 
imobilul branşamentul având o lungime efectivă de 3m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de 
Urbanism nr. y '" ' 1 din 19.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună 

cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la 
data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPĂ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 



T91P 7D1BI sAPBATOflLM ÎMPREUNA 



CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 
Bulevardul Banu Manta nr.2, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: " Extindere reţea pentru racordare la RED a obiectivului clădire B - 
NETRONINVESTMENT, situat pe str. George Constantinescu sector 2” 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. pentru S.C. NETRON INVESTMENT S.R.L., 
înregistrată la P M B. cu nr.1643255/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6525/17.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ' Extindere reţea pentru racordare la RED a obiectivului 
clădire B- NETRON INVESTMENT, situat pe str. George Constantinescu ' . 
sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism i '.(■ din 

12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu justificativ, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 
Notificării • . ’ : '* • ' " - . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz nr... x . , .v. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Acte de 
proprietate asupra terenului, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare-planşe 01-08), lucrarea se va realiza astfel: 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a 2 cabluri electrice MT 
din staţia Obor 110/20Kv, respectiv în sistem intrare-ieşire pe distribuţia de 20Kv 
Pipera (între T4124 şi T5040), pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare al b.dul 
Ferdinand-250 m, apoi prin trotuarul nr. impare din şos. Pantelimon, va continua prin 
trotuarul nr. impare din str. Ziduri Moşi-1620 m (prevăzută Ia modernizare), prin 
trotuarul nr. pare din şos. Colentina - 447 m, până la intersecţia cu str. Teiul Doamnei, 
va subtraversa şos. Colentina până în trotuarul nr. pare din str. Teiul Doamnei şi va 
continua pe acesta pe o lungime de 805 m, până la intersecţia cu b.dul Lacul Tei, apoi 
pe b.dul Lacul Tei traseu va avea o lungime de 182 m, va subtraversa carosabilul 
bulevardului până în trotuarul dintre linia de tramvai şi carosabil, va continua prin 
trotuarul din str. Petricani (propusă la lărgire) pe partea nr. impare pe o lungime de 
1321 m, până la intersecţia cu str. Fabrica de Glucoză (prevăzută la lărgire), va 
subtraversa liniile de tramvai până la trotuarul nr. pare din str. Fabrica de Glucoză, apoi 
va subtraversa şi carosabilul din str. Fabrica de Glucoză până în trotuarul nr. impare 
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din această stradă. Traseul va continua prin acest trotuar până la intersecţia cu str. 
George Constantinescu, unde traseul reţelei electrice va continua prin trotuarut cu nr. 
pare din această stradă până In dreptul imobilului cu nr. , unde va intra Tn incinta 
imobilului pentru alimentarea unui post de transformare nou proiectat. Traseul va avea 
o lungime totală pe domeniul public de 5450 ml pe domeniul public, iar subtraversările 
se vor executa prin foraj orizontal dirijat. Lucrările se vor corela cu lucrările de 
modernizare/lărgire a str. Fabrica de Glucoză şi str. Petricani. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că: 

a. la ieşirea cablurilor din incinta staţiei Obor, traseul trece prin spaţiul verde 
aflat între limita de proprietate şi trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand de lăţime 3,5 
m, cu gazon şi arbori plantaţi în acesta din speciile Catalpa, Fraxinus, Thuja, Dud. în 
trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand de lăţime 5.0 m există aliniament cu arbori 
plantaţi în alveole faţă de care se va păstra distanţa de min. de 1.0 m. şi există gard viu 
din Hibiscus care îngrădeşte spaţiul verde aferent blocurilor; 

b. în trotuarul nr. pare din şos. Colentina, având lăţimea de aprox. 7.0 m, 
există de asemenea aliniament cu arbori plantaţi în alveole, faţă de care se va păstra 
distanţa de min. de 1.0 m; 

c. în trotuarul aferent nr. pare din str. Teiul Doamnei cu lăţimea de 4.0 m, 
există arbori plantaţi în alveole de 1x 1 m, faţă de care se va păstra distanţa de min. de 
1.0 m; 

d. în trotuarul aferent str. Petricani există platbandă de 2.0 m la limita dintre 
trotuar şi carosabil cu arbori din speciile Platanus (platan) şi Quercus robus (stejar) 
plantaţi în această platbandă. De asemenea există platbandă şi între trotuar şi liniile de 
tramvai cu arbori din speciile enumerate mai sus plantaţi în aceasta. în trotuarul afectat 
de traseul lucrării există marcaje pentru biciclist!. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării se va face numai In prezenta unui reprezentant ai 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 
1.5 m faţă de arbori/arbuşti din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare , evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
refacerea spaţiul verde din b.dul Ferdinand şi refacerea pistelor pentru biciclişti, acolo 
ele există. 
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Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism • V 'C din 12.03.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă şi în planul de coordonare (planşele 
01 -08), avizat de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea 
acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de 
nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




ROMÂNIA 

1 911 Z£»a I sApgATOaiM ÎMPOEUnA 


Nr. 6526/1643234/. 


Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Razelor i sector 1 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643234/16.07.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6526/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Razelor sector 1, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.01.2018 

emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr. .2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti şi Planul de Coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare), lucrarea 
se va executa pe o lungime totală de 46,5m, conducta se va monta în carosabilul străzii 
Razelor (având o lungime de 39m) iar branşamentul (având o lungime efectivă de 7,5m) se 
va realiza din conductă perpendicular pe imobilul nr. IA, la o distanţă de 1,5m faţă de limita 
de proprietate cu imobilul din partea dreaptă; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
: din 25.01.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat 

spre neschimbare şi Planului de Coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare 
şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA * 
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ISIS 20111 SĂRBĂTORIM mpkeunA 


Nr. 6642/1643561/ 


20.AUfi 2Mt 


Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada 
Jimbolia sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643561/17.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6642/18.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
pe strada Jimbolia sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din data de 

06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. , lucrarea se va executa pe o lungime de 8,5m, 

prin carosabil şi trotuarul aferent imobilului nr. , perpendicular pe acesta, la o distanţă 
de 0,5m faţă de limita de proprietate din partea dreptă; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existenţa 
aliniamentelor stradale aferente ambelor trotuare ale străzii Jimbolia, pe partea imobilelor 
cu numere poştale pare, existând un exemplar din specia Prunus Cerasus (vişin) h 3m 0 
lOcm şi un arbust din specia Hibiscus iar pe partea imobilelor cu numere poştale impare, 
un exemplar din specia Prunus Cerasus (vişin) h 3m 0 lOcm. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 



Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013 sector5, Bucureşti, România 

Tel: 021.30555.00 

http://www.pmb.ro 















Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor/arbuştilor din aliniamentele stradale, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) la cel puţin Im faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea 
rădăcinilor şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, 
la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţiată. 

în timpul execuţiei, dacă nu se va putea respecta distanţa impuse faţă de 
arbori/arbuşti, existând riscul secţionării sistemul radicular al acestora, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. Vă facem cunoscut că, în cazul în care aceaste 
distanţe nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteorologice nefavorabile. 

în cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) 
se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 
rk'j din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschfmbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-" ’ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

IBIS ZOIB SĂRBĂTORIM IWPBEUNi 


N r.6735/1644204/... .244U& .2018 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

Bulevardul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat în str. Pădurii • sector 1" 


Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1644204/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6735/20.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat în str. Pădurii >. \ sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ’ i“ " ” . din 

06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic. Aviz tehnic de racordare pentru consumator casnic nr. şi Fişa de soluţie 

nr. 3 ' 2017 emise de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. ,. V. . 2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. . j 2005 de BNP , plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric de 
JT tip DC4146RO, 3x150+95N, pe un traseu în domeniul public de lungime 105 m. Traseul 
canalizaţiei electrice proiectate va porni de la postul de transformare subteran PTS 4399, 
amplasat în incinta imobilului cu IE 231578, va continua prin trotuarul aferent aceluiaşi imobil 
din str. Câmpiniţa, apoi va continua prin trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din str. 
Pădurii până la limita de proprietate dreapta a imobilului cu nr din str. Pădurii, unde va 
intra în firida de distribuţie montată la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces din 
acesta; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din str. Pădurii, în proximitatea traseului lucrării, se 
află: 

• platbanda 1, îngrădită cu gard metalic şi cu gazon plantat în aceasta, în dreptul 
imobilului cu nr. 

• platbanda 2, îngrădită cu gard metalic, în care se află plantaţi 3 ex. Tillia sp. (tei), 
0=10-30 cm, h=10 m şi arbuşti diferite specii, amplasată în dreptul imobilului cu nr. cadastral 
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• platbanda 3, îngrădită cu gard metalic, în care se află plantaţi 2 ex. Tillia sp. (tei), 
0=15-20 cm, h=10 m şi arbuşti diferite specii; 

• platbandâ 4 cu gazon în trotuar, spre intersecţia cu str. Câmpiniţa. 

Pe trotuarul aferent străzii Câmpiniţa, în proximitatea traseului lucrării, se află: 

• platbandâ lipită de limita de proprietate a imobilului, cu vegetaţie şi arbori plantaţi 
astfel: 1 ex. Acer sp. (arţar) cu 0=10 cm, h=4 m, 2 ex. Salix L. sp. (salcie) cu 0=15 cm, h=4 
m, 1 ex. Abies sp. (brad)-puiet, 3 arbuţtî de trandafiri. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 


în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 


tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 - 1.5 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (inclusiv plantare gazon şi 
refacere gard - dacă este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic 
se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emfs în baza unei solicitări 
punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă, în planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare» 
precum şi în Fişa de soluţie nr. /29.06.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi are 
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 
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Nr. 6740/1644378/. ........... 

20.40a im 

Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Aleea Cumidava 
nr. sector 2 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644378/19.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6740/20.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
Aleea Cumidava nr. . sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' din 08.05.2018 

emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr. * J.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime 5m, perpendicular pe imobil, la 
o distanţă de 0,5m faţă de limita de proprietate din partea dreaptă: 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că existenţa 
vegetaţiei spontane (erbacee) în proximitatea lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

° entul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr din 08.05.2018 emis de Primăria Sector 2împreună cu planul anexă, vizat 

spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana IţO'P'A 

/w/af 



f 'XHeSuM 

Red:C.Î./3ex - 07.08.2018 prezentul ebiz a fost postat ^site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/in5li1uUL r primgrigydireC^iTOjis. nferfu/avRe arbori in consulţpCavile grfrprl In cppşuîlgTg.php 

. nm’m 


întocmit 
Claudia tstrătescu 




Bd Regina EJisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021305.55.00 
http/Avww pmb.ro 



















o 




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


S/j* v 

ROMÂNIA 

1911 2018 | SĂRBĂTORIM IMPPEUNA 


Nr. 6814/1644873/. 

Către: AXA INVEST SRL 

Strada General Eraclie Arion nr. 15, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Stoica 
Ludescu nr. sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644873/20.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6814/23.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului din 
strada Stoica Ludescu nr. * sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' ' . ' din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 0.05.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de Coordondare semnat de deţinătorii 
de lucrări tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa pe o lungime 65m, din 
postul de transformare 3086 cu subtraversarea străzii Stroica Ludescu, apoi prin trotuarul 
cu numere impare al străzii, până în dreptul imobilului ce va fi racordat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. , din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planul de Coordondare semnat de deţinătorii de 
lucrări tehnico-edilitare si stradale si are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

i i 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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ROMÂNIA 


1918 2018 1 SĂRBĂTORIM 1mpD£UNA 


CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărâşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Str. Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şoseaua Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe străzile: 
E.Bacaloglu, J.LCalderon, Dianei, Italiană, Vasile Lascăr, Oţetari - sector 2, 
Bucureşti” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. pentru S.C. 
ENGIE ROMANIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1647350/30.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7200/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate în vederea eliberării Autorizaţiei de Construire privind executarea lucrării 
“Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe străzile: E.Bacaloglu, 
J.LCalderon, Dianei, Italiană, Vasile Lascăr, Oţetari - sector 2, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 30.10.2017 emis de Primăria Muntosului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 14.11.2017 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Con.isiei Tehnice de Circulaţie, Aviz emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 2, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare) şi conform constatărilor din 07.08.2018 efectuate pe teren, execuţia lucrării 
se va realiza astfel: 

• pe str. Vasile Lascăr - pe un tronson de la b.dul Carol I până la str. Dianei, 
se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 
100 SDR11, care va fi montată îngropat în trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. 
Vasile Lascăr, cu punct de cuplare în conducta de MP din b.dul Carol I. Lungimea 
traseului conductei nou proiectate pe str. Vasile Lascăr va fi de 49 m (trotuar şi 
subtraversare) şi va fi înlocuit un singur branşament de lungime 7 m, în dreptul 
imobilului cu nr. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că în trotuarul aferent 
nr. • din str. Vasile Lascăr există arbori din plantaţi în alveole. Lăţimea trotuarului 
fiind de 6 m. 
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• pe str. Dianei - de la str. Vasile Lascăr până la str. Italiană, pe o lungime de 
221 m se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP 
din PE 100 SDR 11, De125mm, care va fi montată îngropat în carosabilul din str. 
Dianei, aproape de axul străzii. Odată cu înlocuirea conductei de distribuţie gaze 
naturale vor fi înlocuite şi un nr. de 13 branşamente aferente, cu o lungime totală de 
81 m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. 
Dianei nu există vegetaţie. 

• pe str.italiană - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o 
conductă nouă montată îngropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De 90mm, 
de la intersecţia cu str. J.LCalderon şi până la intersecţia cu str. Vasile Lascăr unde 
va avea cap terminal, pe un traseu de 191 m. Odată cu înlocuirea conductei de 
distribuţie gaze naturale vor fi înlocuite şi un nr. de 6 branşamente aferente, cu o 
lungime totală de 47 m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul 
lucrărilor aferente str. Italiană nu există vegetaţie. 

• pe str. Oţetari - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o 
conductă nouă montată îngropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De 90mm, 
de la intersecţia cu str. Italiană până în dreptul imobilului cu nr.6B din aceeaşi stradă, 
unde conducta proiectată va avea cap terminal. Traseul conductei noi din str. Oţetari 
va avea lungimea de 105 m şi odată cu aceasta vor fi reabilitate un nr. de 8 
branşamente aferente, având o lungime totală de 50m. Din vizita efectuată pe teren 
s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. Oţetari nu există vegetaţie. 

• pe str. J.L. Calderon - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu 
o conductă nouă montată îngropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De 
90mm, de ia intersecţia cu str. Tudor Arghezi (unde va avea CT) până în dreptul 
imobilului cu nr.27 din această stradă, unde va avea alt CT), pe un traseu de lungime 
215 m şi odată cu aceasta se vor reabilita un nr. de 16 branşamente în lungime 
totală de 149 m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor 
aferente str. J.L. Calderon există arbori plantaţi în alveole în dreptul imobilelor cu 
nr.26 şi 27, precum şi în dreptul imobilelor şi ), faţă de care se poate păstra 
distanţa minimă de 1,6 -1,5 m prevăzută în SR 8591/1997. 

• pe str. E. Bacaloglu - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu 
o conductă nouă montată îngropat în carosabilul străzii, de MP din PE 100 SDR 11, 
De 90mm, între str. Italiană şi până în dreptul imobilului cu nr. din aceeaşi stradă 
unde va avea CT, pe un traseu de lungime 52 m. Odată cu înlocuirea conductei se 
vor înlocui un nr. de 2 branşamente aferente, în lungime totală de 20m. Din vizita 
efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. E. Bacaloglu nu 
există vegetaţie. 

Lungimea totală a traseului lucrării va fi de 1187 m. Traseul conductelor şi 
branşamentelor înlocuite va fi acelaşi cu cet existent, conform Avizului Administraţiei 
Străzilor, toate traversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- în timpul executării lucrărilor se vor respecta distanţele de 1.00 m-1.50 m între 
reţelele de distribuţie sau branşamentele subterane de gaze naturale şi arbori, conform 
prevederilor NTPEE - 2008, art.3.12, respectiv SR 8591/1997 - Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. Vă facem cunoscut că în cazul în care această 
distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia 
condiţii meteo nefavorabile. 
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- în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării (str. J.L. Calderon şi str. 
Vasile Lascăr), săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor executantul lucrării va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor/arbuştilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
scuarul cu spaţiul verde aferent. 

Prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale şi este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. f din 30.10.2017 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi va atrage după sine anularea 
avizului. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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Nr. 8019//1652692//. 24-S-liP 2b 1 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul din strada Drumul 
Nădlac sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652692//20.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8019//21.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de energie electrică pentru imobilul 
din strada Drumul Nădlac nr. 13, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 141/8TEIDD/N/17180 din 

04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /02.07.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 6m 
în domeniul public, perpendicular pe imobilul nr. 13; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/20b9 privind aprobarea Normelor de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 141/8TEIDD/N/17180 din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8241//1654123// 


21 SER im 


România 


19IB7018 I SAPBATORIM ImPPEUnA. 


Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilului din strada Niţă Ene 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654123//23.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8241//24.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Racordare la reţeaua electrică a imobilului din 
strada Niţă Ene nr. 92, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 151/3N din 18.06.2018 emis 

de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării i //23.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 28m (lOm coborâre 
de pe stâlpul localizat la intersecţia străzilor Păsărani cu Niţă Ene, 2m prin trotuarul 
străzii Păsărani şi 16m prin drumul de pământ de pe strada Niţă Ene); 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 151/3N din 18.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV^pş^r 
Simona-Mariana POPA 1 = 

V—O 

?ui S 
ol ui 
OG 

Red: C.l /3ex -13 09.2018 pregeţi tul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htii]://www.pmi].m/lriA LJtLiiiL l primarMJdirectlL/direcLla metfiu te vlge artrori In consultara/avlze arbori In consultafe.ohp 

pe data de .. 


întocmit 

Claudia Isţcătescu 


1 a SEP 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 

1916 7018 I SAPBATOPtM MPPEUUA 


Nr. 4911,5292, 8056/1631842,1634415,1652417/ 25. SEP 2019 

Către: 

SC IMSAT SA BUCUREŞTI-Direcţia Instalaţii şi Automatizări în Transporturi - 
Transport Urban 

B-dui luliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - Conform CPV 45262000-1 pe 
Calea Plevnei, sector T, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631842/08.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4911/11.06.2018, completată cu documentaţiile înregistate la 
P.M.B. cu nr. 1634415/18.06.2018, 1652417/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
5292/19.06.2018, 8056/21.08.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind 
executarea lucrării ” Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - Conform CPV 4526000-1 pe 
Calea Plevnei, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

■i conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), lucrarea 
constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 9 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie 
şi trolebuze existente pe Calea Plevnei, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi a 
planului anexat ia acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel 
încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi pietonal pe 
timp de noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe 
noii stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. 
Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei 
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul 
sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5m făţă de trunchiul arborilor din 
proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 
1,65 m (LxlxH). 
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• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2018 s-au constatat 
următoarele: 

—în vecinătatea stâlpilor care se înlocuiesc nr. 35, 38, 44, 46, 48, 53, 128, 
stânga - dreapta, există vegetaţie în aliniament. 

—lucrările de înlocuire a celor 9 stâlpi se vor executa fără afectarea arborilor 
din aliniament/platbandă. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile, iar defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizare 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. | 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 

1918 2018 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 


Nr. 4912,5292,8052/1631825,1634415,1652401/ 25. SEP 21 } 

Către: 

SC IMSAT SA BUCUREŞTI - Direcţia Instalapi şi Automatizări în Transporturi - 
Transport Urban 

B-dul luliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi- Conform CPV 45262000-1 pe 
B-dul Bucureştii Noi, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631825/08.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4912/11.06.2018, completată cu documentaţiile înregistate la 
P.M.B. cu nr. 1634415/18.06.2018, 1652401/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
5292/19.06.2018, 8052/21.08.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind 
executarea lucrării" Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - Conform CPV 45262000-1 pe B- 
dul Bucureştii Noi, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Noţificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), lucrarea 
constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 30 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie 
şi trolebuze existente pe B-dul Bucureştii Noi, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi a 
planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel 
încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi pietonal pe 
timp de noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe 
noii stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. 
Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei 
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul 
sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5m faţă de trunchiul arborilor din 
proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 
1,65 m (LxlxH). 
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• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-au constatat 
următoarele: 

—în vecinătatea stâlpilor care se înlocuiesc nr. 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 32, 33, 40, 46, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 
72, 80, stânga - dreapta, există vegetaţie în aliniament. 

— lucrările de înlocuire a celor 30 stâlpi se vor executa fără afectarea arborilor 
din aliniament/platbandă. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile, iar defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unul aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizare^ 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea luprărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


îBifi joifi; sArbAtorim Împreuna 


Nr.8072/1652691/, 


25 sep im 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 


Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. 
Petru Rareş, sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1652691/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8072/21.08.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Extindere conductă gaze 
naturale şi branşamente pe str. Petru Rareş, sector 1, Bucureşti ", vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.69R1585342 din 12.02.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de lucru, Acord de 
acces şi Soluţie de acces emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Contract de 
constituire a dreptului de superficie. Aviz de traseu emis ,de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
Clasarea notificării .2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea 
constă în: 

• extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale existentă pe str. Petru Rareş, în 
carosabil, cu o conductă nouă montată subteran, din PE 100 SDR11 Dn 63 mm şi va avea o 
lungime de 80 m. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va pleca din punctul de 
cuplare în conducta existentă, prin carosabil, în apropierea trotuarului aferent imobilelor 
impare, până în dreptul imobilului cu nr.5-9, unde va avea cap terminal. Lucrarea va fi 
realizată pe domeniul public; 

• realizare două branşamente de gaze naturale pozate subteran, cu lungimea de 4 
m fiecare branşament, racordate în conducta de gaze naturale proiectată în carosabilul din 
str. Petru Rareş. Branşamentele de gaze naturale proiectate vor fi montate îngropat în şanţ 
deschis, iar traseul acestora va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu 
nr.5-9 din str. Petru Rareş, până la posturile de reglare-măsurare aferente, care se vor 
amplasa în firidă, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Ultimul branşament 
va fi realizat la distanţa de 20 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re. 
















Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 69R1585342 din 12.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V../ 3ex /14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8015//1652678// 





ROMÂNIA 

1910 701B t SĂRBĂTORIM ImPREUNÂ 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Badea 
Cârţan - lucrare executată în strada lorceanu Spiridon (intersecţie cu strada 

Badea Cârţan), sector 2 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652678//20.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8015//21.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Badea Cârţan nr. 20 - lucrare executată în strada lorceanu Spiridon (intersecţie 
cu strada Badea Cârţan), sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 123/19C din 17.05.2018 

emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării r 29.05.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa în strada lorceanu Spiridon pe o 
lungime de 2.7m, perpendicular pe imobilul nr. 20 din strada Badea Cârţan, la o distanţă 
de 1,5m faţă de limita de proprietate din partea stângă; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 123/19C din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


1 






ROMAN IA 

1910 201S| SĂRBĂTORIM fMPftEUMA 


Nr. 8018//1652687//. W® 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul din strada Viitorului - lucrare executată în strada Despot Vodă la intersecţia 

cu strada Viitorului, sector 2, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652687//20.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 8018//21.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pentru 
imobilul nr. 133 din strada Viitorului - lucrare executată în strada Despot Vodă, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 141R1595757 din 12.03.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //02.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Plan de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare), 
lucrarea se va executa pe o lungime totală de lOm, de la punctul de racordare la reţeaua 
existentă, prin carosabilul străzii Despot Vodă din dreptul imobilului nr. 135 din strada 
Viitorului (lateral imobil) până în dreptul imobilului nr. 133 din strada Viitorului (lateral imobil - 
strada Despot Vodă); 1 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
141R1595757 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de coordonare semnat de deţinătorii de reţele 
tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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ROMAN IA 

191A 20)Bl SAtîBATOPtM iMPREUNA 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Octavian t sector 3, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1653649//22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8183//23.08.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Octavian nr. 5, sector 3, vă comunicăm 
următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 306R1605444 din data de 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r »//11.06.2018, Plan de 

coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o 
lungime de 21 Om pe domeniul public, începând din postul de transformare 349 localizat 
în incinta imobilului nr. 42, prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare până în drepul 
imobilul nr. 12, cu subtraversarea carosabilului, apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. 
poştale impare până în dreptul imobilului ce va fi alimentat; 

• urmare a verificării pe teren din data de 17.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în alveole în trotuarul imobilelor cu numere poştale pare, trotuar cu o 
lăţime de 2m, iar alveola cu o lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 40: 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 40cm, h 15-20m; 
o imobil nr. 34: 

1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) 0 lOcm, h 5m; 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 40cm, h 10-12m; 
o imobil nr. 32A-30: 
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1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 30cm, h 10-12m; 
o imobil nr. 26: 

1 exemplar din specia Aiianthus Altissima (fals oţetar) 0 20cm, h 7m; 

1 exemplar arbust din specia Hibiscus; 
o imobil nr. 24: 

* 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 40cm, h 15m; 

1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) 0 15cm, h 8m; 
o imobil nr, 22: 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 30-40cm, h 8-1 Om; 
o imobil nr. 20: 

1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 15-20cm, h 7-8m; 

1 alveolă fără arbore plantat; 
o imobil nr. 18: 

1 exemplar arbore uscat 80%; 
o imobil nr. 16: 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 40cm, h 15m, 
o imobil nr. 14: 

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 40-50cm, h 15m; 

1 exemplar din specia Piatanus Acerifolia (platan) 0 10cm, h 6m; 
o imobil nr. 12: 

1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 20cm, h lOm. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) Ia cei puţin 30-50cm faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rânîrea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu 
permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând fiscul secţionării acestuia, 
defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de 
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Precizăm faptul că, concomitent cu prezentut aviz, a fost emis aviz de 
specialitate către administratorul terenului, în speţă Primăria Sector 3, privind defrişarea 
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arborelui uscat 80% din dreptul imobilului nr. 18, în vederea evitării prăbuşirii acestuia la 
condiţii meteorologice nefavorabile şi având în vedere lăţimea mică a trotuarului pe unde 
se va executa lucrarea. 

Execuţia lucrării se va realiza numai după înştiinţarea administratorului legal al 
terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrişare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 306R1605444 din data de 03.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul 
anexat, vizat spre neschimbare şi în Planului de coordonare semnat de deţinătorii de 
reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simoi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 8273//1654224//. 25J. E .L. 25. SEP 2018 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 

Str. Bascov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 







ROMAN IA 


1916 7010 I sApbAtowim ImppeunA 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Perşu Aurel 
. sector 4, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654224//24.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8273//27.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Perşu Aurel nr. 93, sector 4, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 474/14717 din 27.04.2018 

emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, 
memoriu tehnic, Clasarea Notificării r V/14.05.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 3m perpendicular 
pe imobil, la distanţa de 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 474/14717 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


Iftifi 2018 i SAPBATOPlM iMPPELTlsiA 


Nr.8466/1655801/. 




CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt, 5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: strada 
Dumbrava Roşie sector 2, Bucureşti " 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. pentru 
NIROINVESTMENT S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1655801/30.08.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8466/31.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării' Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: strada Dumbrava 
Roşie nr.4, sector 2, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.374R/1619490 din 
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de 
încadrare în zonă, Memoriu justificativ, aviz tehnic de racordare nr.01350436/21.12.2017 emis 
de E-Distribuţie Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării r 25.06.2018 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. 
1387/05.05.2014, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), 
lucrarea constă în: 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, tip 
3x150+95N, racordat la postul de transformare subteran -PTS 57 existent în trotuarul din Piaţa 
Gh. Cantacuzino (acces în Parcul Grădina Icoanei). Traseul de pozare a cablului electric 
proiectat va pleca din PTS 57, va străbate trotuarul din Piaţa Gh. Cantacuzino, va subtraversa 
str. J. L. Calderon prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin trotuarul din Piaţa Gh. 
Cantacuzino, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Dumbrava Roşie, până în dreptul imobilului cu 
nr. 4 din str. Dumbrava Roşie, la limita de proprietate dreapta a acestuia, unde va fi montat 
blocul de măsură şi protecţie trifazat - BMPT. Lungimea traseului cablului electric pe domeniul 
public va fi de 103 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, că în proximitatea 
traseului lucrării, în trotuarul din Piaţa Gh. Cantacuzino la intersecţia cu str. Dumbrava Roşie, 
există plantaţi în alveole- 3 ex. Catalpa sp. (catalpa), faţă de care se va păstra distanţa de 1,0 
m. Lăţimea trotuarului pe porţiunea cu arbori plantaţi este de 4,0 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, in conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Beneficiarul şi executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate 
şprecum şi de respectarea condiţiilor din acest aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 374R/1619490 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


25. SEP 2018 

Nr.8468/1655803/. 



România 


191 a îoifl sArbAtooim Împreuna 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: realizare traseu electric subteran al cablurilor de medie tensiune pentru 
“Modernizare LES lOkV PA 484, celula 12, Unitatea operativă Bucureşti Est" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1655803/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8468/31.08.2018 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea traseu electric subteran 
al cablurilor de medie tensiune pentru “Modernizare LES lOkV PA 484, celula 12, j Unitatea 
operativă Bucureşti Est, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.221 R/1604989 din 
10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de 
încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, 
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 

.704.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

• înlocuirea tronsoanelor de cabluri electrice existente între PTS 1633 (existent în 
trotuarul nr. pare din str Olari) şi PT 3598 (existent pe teren proprietate a statului grec), între 
PT3598 - PTS 13 (existent în trotuarul str. Olari - în apropierea Pieţei Pache Protopopescu) şi 
între PTS 13 - PTS 1685 (existent în trotuarul nr. pare din str. Corbeni). Lungimea traseului de 
pozare a cablului electric va fi de 700 m pe domeniul public şi va străbate trotuarul nr pare din 
str. Corbeni până la intersecţia cu Calea Moşilor, unde va subtraversa Calea Moşilor, va 
continua apoi prin trotuarul nr. pare din str. Olari, până în apropierea Pieţei Pache 
Protopopescu, unde va subtraversa carosabilul în dreptul PTS 13. Din PTS 13, traseu va 
continua prin trotuarul din Piaţa P. Protopopescu, apoi trotuarul din B.dul Ferdinand I, pe care îl 
va subtraversa, continuând prin trotuarul din B.dul Pache Protopopescu până la PT3598 
(amplasat pe terenul Ambasadei Greciei). Din PT 3598, traseul cablului electric nou proiectat 
va continua prin trotuarul din B.dul Pache Protopopescu până la intersecţia cu str. Olari, la PTS 
1633 - existent în trotuarul acestei străzi. Toate subtraversările străzilor vor fi executate prin 
foraj orizontal dirijat, gropile de lansare din trotuar vor avea o suprafaţă de 8 mp. Pozarea 

















- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-au constatat 
următoarele: 

1. în trotuarul din lateralul imobilului cu nr. 258 din Calea Moşilor există spaţiu verde 
delimitat de gard viu; 

2. în trotuarul din str. Olari (în dreptul imobilelor nr.6, 8) există plantaţi în alveole 4 ex. 
Fraxinus sp. (frasin), cu 0= 30-50 cm, h=10-12 m, dintre care 1 ex cu scorbură deschisă şi 
lipsă cilindru central, 1 ex. Acer sp. (arţar), cu 0= 30 cm, h=10 m şi 1 ex.-TiIlia sp. (tei), 0= 30 
cm, h=12 rn; 

3. în trotuarul dintre str. Olari şi B.dul Ferdinand I există plantaţi în platbandă 6 ex. 
Tillia sp. (tei), cu 0= 15-25 cm, h=5-7 m. Lăţimea trotuarului este de 3,5 m; 

4. în trotuarul din B.dul Ferdinand, având lăţimea de 4 m, există de asemenea arbori 
plantaţi în alveole, iar în dreptul subtraversării b.dului Ferdinand există cu arbore defrişat dar 
nu s-a executat scoaterea rădăcinilor acestuia; 

5. De asemenea, în trotuarul din b.dul Pache Protopopescu există arbori plantaţi în 
alveole, în aliniamentul trotuarului, lăţimea trotuarului fiind de aprox. 5 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării pe traseul unde în proximitate există material dendrologic 
se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile 
înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- La execuţia lucrării în dreptul alveolei din B.dul Ferdinand I în care există rădăcina 
unui arbore defrişat, se va păstra distanţa de 2 m faţă de marginea alveolei sau se va lua 
legătura cu un reprezentant al ADP S2 şi se va solicita scoaterea rădăcinilor arborelui defrişat, 
cu păstrarea alveolei. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Beneficiarul şi executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate, 
precum şi de respectarea condiţiilor din acest aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.221 R/1604989 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Danie ESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



)irecţia de Mediu 
Nr. 6321, 8609//1641962,1657035//. 
Către: 


ROMANIA 

1918 201 SĂRBATOPtM iMPSEUHA 


21 SE? ?0I{ 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Litoralului n 1 sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1641962//11.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6321//12.07.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1657035//04.09.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8609//05.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Litoralului nr. 102, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 159/1 ÎL din data de 

04.07.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memdriu tehnic, Clasarea Notificării \ ''20.07.2018),l lucrarea se va 

executa pe o lungime de 12m, lOm reprezentând coborârea din stâlp şi 2m prin trotuarul 
aferent imobilului nr. 102; 

• urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în alveola din trotuarul aferent imobilului nr. 102, trotuar cu o lăţime de 
2m, iar alveola cu o lăţimea de 0.5m şi lungimea de 1.20m, astfel: 

1 exemplar din specia Robinia sp. (salcâm) puiet, 0 7cm, h 2.5m; 
plante perene plantate în aceeaşi alveolă cu arborele din specia Robinia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării. 

în proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin Im faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor material pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite 
protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Execuţia lucrării se va realiza numai după înştiinţarea administratorului legal al 
terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrişare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 159/1 ÎL din data de 04.07.2018 emis de Primăria Sector 2 
împreună cu plănui anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an 
de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit 

Claudia Istnătescu 


< 2 , 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -jîl 
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Direcţia de Mediu 

20)8 


S. 

•••• 


ROMANIA 

m a roiai sApbAtowim mpoeunA 


Nr.7752,9068 /1650811,1660488/. 


CĂTRE, 

/împuternicit pentru S.C. E-Distribupe Muntenia SA.) 


Spre ştiinţâ: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Nădlac 
sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere solicitarea depusă de - împuternicit al 

S.C. E-Distribupe Muntenia S. A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1650811/09.08.2018 şi ta Direcţia 
de Mediu cu nr.7752/10.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1660488//14.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9068/17.09.2018 prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ' Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe Drumul Nădlac nr.9, sector 1, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

. - conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de încadrare 
în zonă, Memoriu justificativ. Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz de traseu nr. /22.08.2018 emis de Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, Clasarea Notificării nr. /10.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. 1058/05.11.2015, Avize emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare şi planurile anexă la acestea), lucrarea constă în : 

• Realizare branşament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 
3x10+6C, racordat la reţeaua electrică existentă în LEA JT aferentă PTA 7065. Traseul 
branşamentului electric proiectat va porni din dreptul stâlpului existent în dreptul imobilului 
alimentat, pe partea imobilelor cu nr. pare, va traversa Drumului Nădlac (drum de pământ), va 
continua pe marginea acestui drum (fără trotuar) pe partea nr. impare, până ta limita de 
proprietate dreapta a imobilului alimentat, unde se va amplasa pe soclu de beton blocul de 
măsură şi protecţie - BMPT aferent imobilului cu nr. . Lungimea traseului va fi de 24 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că traseul 
branşamentului electric proiectat va traversa spaţiul verde (vegetaţie spontană) existent în 
dreptul imobilelor din Drumul Nădlac. De asemenea, la limita de proprietate dreapta, există 
arbori răsăriţi spontan din specia Robinia pseudoacacia L. (salcâm) cu 0 =(10 - 15 cm) şi h= 
7-8 m, faţă de care se va păstra distanţa în timpul execuţiei lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 
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în proximitatea arborilor din proximitate, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
acestora. 

In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborelui menţionat mai 
sus, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aftat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbate, şi în baza Fişei de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt responsabili de respectarea condiţiilor specificate 
în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Da/iiela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8325/1651941/ 2 7 2010 


România 


191B ZCH01 SĂRBĂTORIM ImPHEUNA 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului .... din 
şos. Electronicii, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654941/27.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8325/28.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 5 din 
şos. Electronicii, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 13109.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 29m, 
astfel: 

• din CD 2145 existent în trotuarul şos. Electronicii, în apropierea intersecţiei cu 
str. Madislav Voievod, subtraversează str. Vladislav Voievod, continuă prin trotuarul 
şos. Electronicii, pe partea nr. impare, până la limita din partea stângă a imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


1915 2015: SAPBATOPtM MPREUNÂ. 


Nr. 8326/1654942/ 27. Sfy ^ 

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului > din 

str. Măgura Vulturului, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 165^942/27.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8326/28.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 96-98 din 
str. Măgura Vulturului, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 157/8,,M” din 
04.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

/02.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale deţinătorilor de reţele edilitare. Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor)! 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 40m, astfel: 

• de la cutia de distribuţie existentă pe str. Elev Ştefan Ştefănescu nr. 50, prin trotuarul 

str. Elev Ştefan Ştefănescu, pe partea nr. pare, până la arpoximativ 3,5m faţă de 

linita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente'aliniament în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi J, modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitări» revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

27 -stnm 

Nr.8411/1655745/. 




ROMANIA 


IUI B 7018 SAPBĂTOOlM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, sector 4. Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Racordare la reţeaua de distribuţie electrică a ansamblului 
rezidenţial din str. Aurel Vlaicu *, sector 2, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. 
Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1655745/29.08.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8411/30.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării' Racordare la reţeaua de distribuţie electrică a ansamblului rezidenţial 
din str. Aurel Vlaicu nr. 88-90, sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

-j conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbarysm nr.371 R/1620597 din 
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de încadrare 
în zonă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr 01826555/04.04.2018, Aviz emis de Administraţia 
Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării /21.06.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului alimentat, avize emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare îmoreună cu planurile anexă la acestea), lucrarea constă 
în: 

• Realizare racord electric nou prin montarea subterană a unui cablu electric de joasă 
tensiune tip DC4126/16X, 3x50+25C, pe un traseu în lungime de 17 m. Traseul porneşte din nişa 
E4a existentă pe trotuar, în dreptul imobilului cu nr.83 din str. Aurel Vlaicu, traversează 
carosabilul, apoi continuă 6 m prin trotuarul aferent imobilului alimentat, până la firida de 
distribuţie şi contorizare - FDCP care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului la limita de 
proprietate, cu acces direct din domeniu public. Şanţul de pozare a cablului electric va avea 
lăţimea de 0,4 m şi adâncimea de 0,9 m (în trotuar). 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din str. Aurel Vlaicu nr.83, există plantat un ex. 
Fraxinus sp. (frasin), 0=30 cm, h=12-14 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 
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în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau attor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ta starea iniţială. 

Beneficiarul şi executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate^ 
precum şi de respectarea condiţiilor din acest aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 371 R/1620597 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul. 

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

1918 2010 sArbâtorin MPREUnA 


Nr. 8525/1 656357/ I SE? 2018 


Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

E-mail: antoprestactiv jploiesti@yahoo.com 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: interconectare fire MP existente pe str. Sf. Vineri şi B-dul Hristo 
Botev în vederea creşterii capacităţii tehnice a sistemului de distribuţie gaze naturale din 
Bucureşti pe B-dul Comeliu Coposu şi B-dul Hristo Botev şi str. Sf. Vineri cu conducte 
MP din PE 100 SRD 11, sector 3 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656357/31.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8525/03.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Interconectare fire MP existente pe str. Sf. Vineri şi B-dul Hristo Botev 
în vederea creşterii capacităţii tehnice a sistemului de distribuţie gaze naturale din Bucureşti 
pe B-dyl Corneliu Coposu şi B-dul Hristo Botev şi str. Sf. Vineri cu conducte MP din PE 100 
SRD 11”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizul 
Administraţiei Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 860m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Carol I la intersecţie cu B-dul Hristo 
Botev, prin carosabilul B-dului Hristo Botev, în carosabilul 0-dului Comeliu Coposu, 
pe partea nr. impare, până în carosabilul str. Sf. Vineri, intersecţie cu B-dul Comeliu 
Coposu. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi platbandă aferente trotoarelor 
traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 



Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este 
valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


1918 2OÎ0I SĂRBĂTORIM IwPREUKA 


Nr. 8537/1656353/ 2 7. SEP 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

E-mail: antoprestactiv _ploiesti@yahoo.com 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu{a nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe Intrarea Bitolia, 
Intrarea lliescu Teodor, Calea Dorobanţilor, str. Lt. Av. Radu Belfer, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656353/31.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8537/03.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe Intrarea Bitolia, 
Intrarea lliescu Teodor, Calea Dorobanţilor, str. Lt. Av. Radu Beller, sector 1”, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Aviz de| traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
1804m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Căii Dorobanţi, din dreptul str. Muzeului 
Zambaccian, în carosabilul Căii Dorobanţi, subtraversează carosabilul str. Lt. Av. 
Radu Beller, continuă în carosabilul Căii Dorobanţi, în carosabilul Intrării Bitolia, pe 
toată lungimea străzii, pe partea nr. impare, in carosabilul străzii dintre Intrarea 
Bitolia şi str. Av. lliescu Teodor, pe toată lungimea str. Av. lliescu Teodor, pe partea 
nr. impare. 

• se avizează executarea a 164 branşamente noi. 

i 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din Calea 
Dorobanţi. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este 
valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: j 

tnso .Roxana PA RASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


191 a îoiai sArbAtorjm ImpbeunA 


Nr. 8569/1656835/ 2 7 SEP 2DK 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Str. Mărăşeşti nr. 28, sector 4 
E-maif: 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP • Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Plt. Major Pazon Marin i sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656835/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8569/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Plt. Major Pazon Marin nr. 55 B, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz PS 3), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în ţJata de 13.09.2018y s-a constatat că lucrarea sq 
va executa pe o lungime de 34m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Plt. Major Pazon Marin, în faţa imobilului 
cu nr. 53, prin str. Plt. Major Pşzpn Marin (drum neasfaltat) până la limita din 
partea stângă a imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV^, 
Simona-Mariana POI 


Red P,R./3exm09.201 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.8581/1656636/. 


HSEnoffî 



România 
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CĂTRE, 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr. 62, sector 1 Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Banul Dumitrache 
i sector 2, Bucureşti” 




Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1656636/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8581/04.09.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
"Branşament de gaze naturale pe str. Banul Dumitrache nr.21, sector 2, Bucureşti”, 
vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Ordin de lucru nr. , Acord de acces şi Soluţie de acces la 

siste/nul de distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sub Reţele, Memoriu tehnic, 
dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, dovada titlului asupra 
terenului), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subteran<&unei 
conducte de Dn 32 mm şi lungime de 5,0 m (4,0 m în plan vertical), cu racord în 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din Banul Dumitrache, 
perpendicular pe aceasta. Branşamentul de gaze naturale proiectat va fi pozat în 
şanţ deschis executat prin săpătură manuală, lăţimea săpăturii va fi de 0,4 m. 
Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr.21 
din str. Banul Dumitrache, la distanţa de 2,0 m de limita de proprietate dreapta a 
imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B- nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Red;D.V,7 3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.omb.ro/institutit/piimaria/difectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuRare.php 
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CĂTRE, 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr. 62, sector 1 Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Soldat Bina Savu 
sector 2, Bucureşti " 


Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată ia 
P.M.B. cu nr.1656612/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8590/04.09.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
‘Branşament de gaze naturale pe str. Soldat Bâra Savu nr.2, sector 2, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Ordin de lucru şi Acord de acces emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, 

I dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traiseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale prin pozarea subterană a unei 
conducte de Dn 32 mmm şi lungime de 10,5 m (9,5 m în plan vertical), cu racord în 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Bâra Savu, aproape 
de trotuarul nr. impare, perpendicular pe aceasta. Branşamentul de gaze naturale 
proiectat va fi montat îngropat în şanţ deschis, la care lăţimea săpăturii va fi de 0,4 m. 
Traseul branşamentului nou proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul 
aferent imobilului cu nr. din str. Soldat Bâra Savu, la distanţa de 0,5 m de limita de 
proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se 
va amplasa în firidă. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


Bd Regina Efisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România 

Tel: 021.305 55.00 
http J/www, pmb.ro 

i® 

9 

Uit AS 




001 


















Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



I 


întocmit, 


Insp. Danh^OINESCU 


Red D V J 3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Direcţia de Mediu 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale în str. Buziaş sector 1, 

Bucureşti’’ 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1656985/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8634/05.09.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branşament de gaze 
naturale în str. Buziaş nr. 61 A, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

25.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de lucru, 
Acord de acces nr. şi Soluţie de acces emise de Distrigaz Sud 

Reţele, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat 12.07.2012, Aviz de 

traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 
nri emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize emise de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare branşament nou de gaze naturale prin pozarea subterană a unei 
conducte PE 100 SDR, Dn 32mm, cu lungimea de 8,0 m, ce va fi racordată în conducta de 
gaze naturale existentă în carosabilul din str. Buziaş, pe partea cu nr. pare, la aprox. 1,0 m 
de bordură. Branşamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în şanţ deschis, 
iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr. din 
str. Buziaş, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firidă, la 0,5 m de limita 
de proprietate stânga a imobilului alimentat. Lungimea branşamentului pe domeniul public va 
fi de 8,0 m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării, în trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă lipită de limita de 
proprietate a imobilului, cu vegetaţie (tip gazon), care va fi afectată de lucrare. Lăţimea 
platbandei este de 1.0 m; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
cu refacerea platbandei şi plantarea gazonului. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul 


Bd, Regina Bsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 
http:/toww.pmb.ro 


U X AS 

1 IÎHLT" 



«OfHt.HMBI 

001 














execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzătorii de respectarea condiţiilor 
specificate în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV. 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red D V . / 3ex./18,09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 
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CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, et.6-8, sector 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă pe str. Nemira < ■*, sector 

2, Bucureşti” 

\ 

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA BUCUREŞTI S.A., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1657153/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8640/05.09.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament de apă 
potabilă pe str. Nemira nr.BB, sector 2, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu justificativ, 
Contract de vânzare autentificat cu nr. , Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud .Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, 
Telekom Romania Communications SA,' Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, pozat subteran în dreptul imobilului cu 
nr. 8B din str. Nemira, cu diametrul Dn 20 mm şi cu lungimea L=9,0 m. Branşamentul nou 
proiectat va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. 
Nemira, în apropierea trotuarului aferent numerelor impare. Traseul branşamentului de apă 
.potabilă traversează carosabilul şi trotuarul, până la căminul de branşament existent în incinta 
imobilului alimentat, aproape de limita de proprietate stânga a acestuia; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie. în proximitatea lucrării, în trotuarul nr. impare există plantaţi 
în alveole 2 ex. Prunus cerasus (vişin) cu 0=10 cm, h=3-4 m, faţă de care se va păstra 
distanţa minimă de 1,0 m de traseul branşamentului de apă potabilă 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

-Tn timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
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dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate 
şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. . emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate, 
precum şi de respectarea condiţiilor din acest aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

ttSEeam 


Nr.8698/1657755/ 



ROMÂNIA 

1416 2016 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “ Extindere şi branşamente de gaze naturale pentru imobilul 
situat în Aleea Meteorologiei sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere ceFerea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1657755/05.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8698/06.09.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere şi branşamente 
de gaze naturale pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. 17-19, sector 1, Bucureşti", 
vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.277R/1613978 din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de 
lucru nr. 50043381/14.03.2018, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de distribuţie 
a gazelor naturale emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic. Dovada titlului asupra 
imobilului, Aviz de traseu nr.13749/22.08.2018 emis 1 de Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, Clasarea notificării /18.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare extindere reţea de gaze naturale cu o conductă de PE 100 SDR11 Dn 
90 mm montată îngropat pe domeniul public şi privat, ce va avea lungimea de 100 m total 
(2,0 m pe domeniul public şi 98,0 m pe domeniu privat). Reţeaua proiectată va fi racordată în 
reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din Aleea Meteorologiei, pe 
partea nr. impare, iar traseul acesteia va străbate parţial carosabilul şi trotuarul din Aleea 
Meteorologiei, apoi va continua pe proprietate privată (drum de acces), până în dreptul 
blocului B din Aleea Meteorologiei nr 17-19 unde conducta va avea cap terminal. 

• Realizare două branşament de gaze naturale noi, cu lungimea de 3,0 m fiecare - 
aferente blocurilor A şi B din Aleea Meteorologiei nr 17-19, branşamente realizate în 
totalitate pe proprietate privată. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării, în trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu vegetaţie (tip 
gazon), care va fi afectată de lucrare. Lăţimea platbandei este de 1.0 m; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
cu refacerea platbandei şi plantarea gazonului. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate In Certificatul de 
Urbanism nr. 277R/1613978 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzătorii de executarea lucrării şi 
respectarea condiţiilor specificate în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


191B 201B I SÂPetaQOSMf IMPOEUnA 


Nr.8921, 9142/1659219,1661010/. 


CĂTRE, 

S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 
prin 

Domnul Stănescu Bogdan 

Strada Turda nr.127, bloc 2, ap.37, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petru 
Rareş , sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. prin 
Domnul Stănescu Bogdan, înregistrată la P.M.B. cu nr.1659219/11.09.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.8921/12.09.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1661010/17.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9142/18.08.2018 prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Petru Rareş nr.5-9, sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documenţaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.440R/162476Ş din 
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de 
încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr.00626610/12.01.2018 emisă de E- 
Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 
Notificării r 716.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 
de vânzare aut. cu nr. 218/19.01.2007, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui racord electric nou MT, 
care va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în incinta imobilului. Racordul electric 
nou proiectat va fi conectat prin sistem intrare-ieşire la cablul distribuitor lOkV, dintre PT683 şi 
PT4546, cu interceptare şi manşonare la acesta în trotuarul imobilelor cu nr. pare din Calea 
Griviţei la intersecţia cu str. Petru Rareş. De la locul de manşonare.cablurile aferente racordului 
vor fi pozate subteran pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare din str. Petru Rareş, prin 
lateralul imobilului cu nr. 158 din Calea Griviţei, apoi va continua prin aleea dintre imobilul cu 
nr.158 - Calea Griviţei şi imobilul alimentat, până la limita de proprietate a acestuia, de unde 
traseul racordului electric va continua pe proprietatea beneficiarului până la postul de 
transformare, care va fi amplasat la 0,5 m faţă de această limita de proprietate. Lungimea 
traseului racordului electric pe domeniul public va fi de 75,0 m. Lăţimea săpăturii pentru 
pozarea cablurilor electrice în trotuar va fi de 0,5 m şi adâncime de 0,8-1,0 m, iar la pozarea 
subterană în carosabil, lăţimea săpăturii va fi de 0,5 m şi adâncime 1,2-1,4 m. Distanţa faţă de 
materialul dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării va fi de 1,5 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că în 
proximitatea locului de manşonare există un spaţiu verde îngrădit cu gard viu. 

De asemenea, la limita de proprietate a imobilului alimentat, în vecinătatea traseului 
racordului electric s-a inventariat un ex. Ailanthus altissima (cenuşer sau fals oţetar) cu 
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0=6Ocm, h=15,0 m, situat la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, faţă de care se 
va păstra distanţa de 1,5 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicutar al 
materialului dendrologic. De asemenea, în dreptul spaţiului verde din trotuarul unde va avea 
loc manşonarea, execuţia lucrării se va realiza fără afectarea gardului viu şi a spaţiului verde 
din proximitate. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborelui menţionat mai 
sus, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea 
rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatut de 
Urbanism nr. 440R/1624769 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă - vizat spre neschimbare, şi în baza Fişei de soluţie nr. 00626610/12.01.2018 
emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8300//1654925//. 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 



ROMANIA 


1919 2016 i SAPbAtOOIM ImP«£UNA 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ion Polizu 
r sector 2, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654925//27.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8300//28.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Ion Polizu nr. 41, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 148/17P din 13.06.2018 emis 

de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării * //27.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 5m perpendicular pe imobil, 
la distanţa de 0.5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există 

I vegetaţie pe traseul lucrării. j 

în urma analizării documentaţiei depuse, Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 148/17P din 13.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8373//1655007//. 


•• 









ROMÂNIA 

19)8 70 ia 1 SÂRBÂTOfîlM IMPBEUNA 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament 
pentru imobilul din strada Doamna Ghica i . ., sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655007//28.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8373//29.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşament pentru imobilul din strada Doamna Ghica nr. 187A, sector 2, vă comunicăm 
următoarele: 

* conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 226R/1601062 din 
10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării * //04.05.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare semnat de deţinătorii de 
reţele tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 54m (50m 
extindere şi 4m branşament), prin carosabilul străzii Doamna Ghica de la limita de 
proprietate dintre imobilele nr. 181 şi nr. 181A, până la imobilul nr. 187A; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că nu (există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 226R/1601062 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planului de coordonare semnat de deţinătorii de 
reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



1918 201411 SAPBATCKÎIM IwPGtLWA 


Nr. 8412//1655747// 




Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni 
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae 
D. Staicovici i, sector 5, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1655747//29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8412//30.08.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Nicolae D. Staicovici nr. 24A, sector 5, vă 
comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 388R1613674 din data de 
13.06.2018 emis d^ Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planujl anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /21.06.2018), lucrarea 

se va executa pe o lungime de 14m pe domeniul public, din cutia de distribuţie existentă 
în trotuarul străzii Nicolae Staicovici la limita de proprietate dintre imobilul nr. 22 şi 
imobilul nr. 24, prin trotuar până în dreptul imobilului nr. 24A, la limita de proprietate cu 


nr. 26; 


• urmare a verificării pe teren din data de 20.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în alveolă în trotuarul imobilelor cu numere poştale pare, trotuar cu o 
lăţime de 2.5m, iar alveola cu o lăţime de 1.5m, astfel: 
o imobil nr. 24A: 

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 30-40cm, h 10-12m; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 
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In proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin Im faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materii e pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite 
protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui avjz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea « Hor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nn. 388R1613674 din data de 13,06.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexat, vizat spre nesthimbare şi în Planul de 
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.8467//1655802/ 






ROMÂNIA 


zoi b | sArbAtocjm împreuna 


CĂTRE, 

S. C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 
Bulevardul Banu Manta nr.2, apt.5, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării : “Modernizare LES lOKv CET Sud, celula 12, sector 3" 

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1655802/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8467/31.08.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ' Modernizare LES lOKv CET 
Sud, celula 12, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.243R/1603789 din 
16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de 
încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu emis de Direcţia Administrarea 
Domeniului Public -sector 3, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 
Notificării r ' /30.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă 
în modernizarea reţelei electrice de medie tensiune lOKv pe 2 tronsoane, astfel: 

• Tronson I - înlocuire cabluri electrice subterane existente cu cabluri noi, între PA 
1730 şi PT 2824, pe un traseu care începe din postul de transformare PA 1730 existent pe 
proprietate privată (IE 211702), va traversa proprietatea, va continua pe str. Releului prin 
trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr pare din str. Lunca Dunării pe care o va traversa la 
intersecţia cu str. Cornul Luncii, va continua prin carosabilul (aproape de bordură) din str. 
Cornul Luncii, va subtraversa str. Energeticienilor şi va continua pe această stradă prin 
trotuarul nr impare, subtraversând str. Fizicienilor şi traversând str. Lunca Banului, apoi prin 
trotuarul nr. impare din str. Râmnicul Sărat, subtraversând str. Nicolae Pascu şi apoi va 
subtraversa str. Râmnicul Sărat în dreptul aleii dintre blocul 2B şi blocul IA. Traseul reţelei 
electrice va continua prin aleea aferentă celor două blocuri, apoi prin parcajul auto până la PT 
2824 existent. Lungimea totală a traseului va fi de 1460 m, din care 1330 m vor fi pe domeniul 
public. Subtraversarea str. Fizicienilor, B-dul Energeticienilor şi B-dul Râmnicu Sărat se va 
realiza prin foraj orizontal dirijat, pentru care gropile aferente fiecărei subtraversări prin foraj vor 
avea o suprafaţă de 8 mp; 

• Tronson II - înlocuire cabluri electrice subterane existente cu cabluri noi, între PA 
1730 şi PT 4006, pe un traseu care porneşte din PA 1730 existent pe proprietate privată (IE 
211702), va traversa proprietatea, va continua pe str. Releului prin trotuarul nr. pare, apoi prin 
trotuarul nr pare din str. Lunca Dunării, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Cornul 
Luncii pe care o va subtraversa în dreptul PT 4006. Lungimea totală a acestui traseu va fi de 
410 m, din care 280 m prin domeniul public. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-au constatat 
următoarele: 

♦ în lateralul blocul IA ( pe tronson I) există plantat în alveolă un ex Morus sp 
(dud) cu 0=35 cm, h=10 m; 

♦ în trotuarul nr. impare din B-dul Râmnicu Sărat (lăţime de 5 m) există plantaţie de 
aliniament cu arbori din specia Platanus (platan); 

♦ în trotuarul din B.dul Energeticienilor există porţiuni din acesta cu aliniament 
stradal cu arbori plantaţi în alveole şi spaţiu verde amenajat la intersecţia cu str. Fizicienilor; 

♦ în proximitatea lucrării, în str. Cornul Luncii, există un spaţiu verde cu arbori 
plantaţi şi îngrădit cu gard viu; 

♦ De asemenea, îji proximitatea lucrării, la traversarea str. Lunca Dunării, pe 
trotuarul nr. impare din aceasta există plantaţi în alveole arbori din speciile Platanus (platan); 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 


în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 


tehnologie 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, 


executantul va lua măsuri de protejare a materialului 


dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăc nilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborilor 
sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produsei prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui av iz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţa aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului 
(dacă este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor menţionaţi, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se 
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 243R/1603789 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnic: edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Constructorul şi beneficiarul lucrării sunt responsabili de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi 
sancţionată conform art.4, lit. b|) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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irecţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


ROMÂNIA 


1916 20161 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 



Nr. 8504//1655983//, 



Către: SC Ginicon SRL 

Strada Modestiei nr 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Invalid 
Suligă ion t , sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1655983//30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 8504//31.08.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul din strada Invalid Suligă Ion nr. 94, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 122/9S din data de 

17.05.20181 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planiil anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării V/29.05.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de 4,5m, perpendicular pe imobilul nr. 94 la limita de proprietate cu 
imobilul nr. 92; 

• urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în alveolă în trotuarul imobilelor cu numere poştale pare, trotuar cu o 
lăţime de 2m, iar alveola cu o lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 94, la distanţa de Im faţă de imobilul nr. 92: 

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 30cm, h 8m; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 
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în proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 1 m faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dojare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite 
protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se la realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 


emis în baza unei solicitări punctuale 


în cazul în care 
răspunzători de eventualele 


nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioarei (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 


ji avi 


Tn baza acestui avi nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

I Prezentul aviz es e emis în baza şi cu r4spectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 122/9S din data de 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, 
împreună cu planul anexat, Vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an 
de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

i «ta 2ota l sAobAtooiu ImpreunA 


Nr. 8505//1655980//. 


'&t t cxTm 


Către: SC GINICON SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din şoseaua 
Andronache , ,, sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655980//30.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr 8505//31.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
şoseaua Andronache nr. 140A, sector 2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 133/10A din 24.05.2018 emis 

de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării 1/1 1.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, perpendicular pe 
imobilul nr. 140A, la o distanţă de 0.5m faţă de limita din partea dreaptă (imobilul nr. 
140); 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că nu există 

vegetaţie pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia. ' 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 133/10A din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu pianul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


1918 ?01 B1 siRBiTORtM iMPOEUMA 


Nr.8567/1656838/. âl OC^j; 


CĂTRE, 

INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

Strada Mărăsesti nr.28, sector 4, Bucureşti 

i i ' ' t 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 3 

Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Str. Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării; "Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. 
Copăceni 1, sector 3, Bucureşti " 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1656838/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8567/04.09.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă şi 
branşament de gaze naturale pe str. Copăceni nr.28, sector 3, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de 
traseu nr. emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, 

Certificat de moştenitor nr. , Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale ale administratorilor reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• extindere conductă de gaze naturale din conducta de gaze naturale existentă pe 
str. Copăceni, care va fi montată subteran în carosabil, pe partea numerelor impare, de la 
punctul de cuplare (PC) până în dreptul imobilulu cu nr ), unde va avea cap 

terminal. Lungimea traseului conductei de gaze naturale proiectate pe domeniul public este 
de 14,0 m; 

• branşament de gaze naturale având lungimea de 7,5 m, racordat în conducta de 
gaze naturale nou proiectată pe str. Copăceni, în dreptul imobilului cu nr. perpendicular 
pe aceasta. Branşamentul va fi montat îngropat pe un traseu care va traversa carosabilul şi 
trotuarul, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în apropierea limitei de 
proprietate stânga a imobilului alimentat; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaietare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
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ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 






















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 


1914 30)81 iJnBiATORlM (MPQEUK- 


Nr. 8580/1656638/ ^(, OCJ7[ 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crişana 
, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656638/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8580/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crişana nr. 
32, sector 1 ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de 
reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 7,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Crişana, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EX 
Simona-Mariai 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


mi 8-201 b isAnaiTwtM Împreună 


Nr.8730/1658033/.. 


CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCTS.R.L. 

Strada Caraiman nr. 63, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Ing. 
Nicolae Cucu Starostescu , sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin 

pentru RA - APPS - SAIFI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658033/06.09.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.8730/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire privind executarea lucrării “ 
Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae Cucu Starostescu nr.6, 
sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.352R1617783 din 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie 16.02.2018 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării “‘32.07.2018 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, 
3x150+95N, tip DC4146RO pe o lungime de 130 m, pe un traseu care porneşte de la postul de 
transformare - PT 753 existent pe terenul imobilului cu nr. 175 din Calea Dorobanţilor, va trece 
prin proprietatea respectivă până la limita cu domeniul public, va continua prin trotuarul nr. pare 
aferent străzii Arh. Grigore Cerchez, va subtraversa str. Arh. Grigore Cerchez prin foraj 
orizontal dirijat, va continua apoi prin trotuarul cu nr. impare din str. Muzeul Zambaccian , apoi 
prin trotuarul cu nr. pare din str. Ing. N. Cucu Starostescu până în dreptul imobilului cu nr. 6 din 
această stradă, la cutia de siguranţă -CS de pe terenul beneficiarului la limita de proprietate. 
Cablul electric nou proiectat va fi pozat în pământ, la adâncimea de 0,8-1,0 m în trotuar şi la 
1,2-1,4 m în carosabil. Pe domeniul public, lungimea traseului cablului electric proiectat va fi de 
120 m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că PT 753 
este amplasat în incinta imobil cu IE 264173, iar traseul lucrării traversează spaţiu verde cu 
vegetaţie şi arbori plantaţi în acesta. 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 
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în proximitatea arborilpr/arbuştilor existenţi in proximitatea lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrărji, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m -1.5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare „ 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în juruf arborilor 
sau rănjrea/ruperea ramurilor prin rjianevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrări), aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora, 

în baza acestui aviz nti se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului 
(acolo unde este cazul). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.352R1617783 din 17,05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea 
execuţiei lucrării. 

Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia acesteia şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 


din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 3 
Prezentul aviz are termen 


J4/2009. 

de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

.. . 


Nr.8874/1658743/ 



ROMANIA 


1018 20181 SAtreitDOtM ÎMPOEUNi 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. 
Sportului ' J, sector 2, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1658743/10.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8874/11.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. 
Sportului nr.24, sector 2, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin 
de lucru nr. , Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de 

distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Memoriu tehnic, Extras de carte 
funciară pentru informare, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă ), lucrarea constă 
în : 

• realizare extindere reţea de gaze naturale cu o conductă RP PE 100 
SDR11 Dn l'25 mm, pozată subteran în carosabil, cu racordare în conducta de 
distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Câmpul cu Narcise. 
Lungimea conductei de gaze nou proiectate va fi de 30m şi va fi pozată subteran în 
carosabilul din str. Câmpul cu Narcise - 13,0 m şi în carosabilul din str. Sportului - 
17,0 m, până în dreptul imobilului cu nr din str. Sportului unde conducta proiectată 
va avea cap terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 
conducte de Dn 32 mm şi lungime L=3,0 m, cu racord în conducta de gaze naturale 
nou proiectată în carosabilul din str. Sportului, perpendicular pe aceasta. Traseul 
acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. 
Sportului, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la 
postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la hj.C.G.M.B. nr. 304/2009, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. , 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VQINESCU 



21: SEP 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

===== - 

■ 


Nr.8970//1659870/. 



ROMAN IA 

19)8 ?010 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA 


CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apart.4, sector4, 040119, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului - SEDIU AMBASADA KUWEIT- din Municipiul Bucureşti, sector 1, 
Bulevardul Primăverii nr. ” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. Best 
Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1659870/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.8970/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului - SEDIU AMBASADA KUWEIT- din Municipiul Bucureşti, sector 1, Bulevardul 
Primăverii nr.52", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.419R/1624631 din 
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare cumpărare, plan de încadrare în zonă, Fişa de soluţie nr. 01453501/07.12.2017 emisă 
de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr.15137/10.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• Realizare extindere reţea electrică de distribuţie prin pozarea subterană a două 
cabluri electrice tip DC4385/2, care se vor racorda prin manşonare la cablul electric de 20Kv 
existent, legătură între PT 3780 existent şi PT 10068 existent. Locul de manşonare va fi în 
trotuarul din str. Grigore Mora la intersecţia cu Calea Dorobanţilor, (în dreptul imobilului cu 
IE203440). Traseul reţelei electrice proiectate va străbate trotuarul şi va subtraversa Calea 
Dorobanţi, va continua prin trotuarul nr. impare din Calea Dorobanţi, apoi prin trotuarul din 
Piaţa Charles de Gaules şi va continua prin trotuarul nr. pare din B-dul Primăverii cu 
subtraversarea străzilor Pictor Negulici, L. Tolstoi, Maxim Gorki şi Jean Monnet, până la postul 
de transformare nou ce va fi montat subteran în incinta imobilului alimentat, în proximitatea 
limitei de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului reţelei electrice proiectate pe 
domeniul public va*fi de 725 m, lăţimea şanţului de pozare cabluri va fi de 0,4 m, adâncimea de 
pozare în trotuar va fi de 0,8 -1,2 m şi de 1,2-1,5 m la subtraversări. Subtraversarea Căii 
Dorobanţi, str. Pictor Iscovescu, str. Pictor Negulici, str. L. Tolstoi, str. Maxim Gorki şi str. Jean 
Monnet se vor executa prin foraj orizontal dirijat. 














- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-au constatat 
urmâtoarefe 

♦ In trotuarul nr impare din Calea Dorobanţi există .plantaţi în alveole 3 ex. arbori 
lăţime trotuar fiind de 4,0 m; 

♦ în trotuarul din Piaţa Charles de Gaules, în proximitatea lucrării există platbandă 
cu 16 ex. Acer sp.(arţar), lăţime trotuar 6,0 m; 

♦ în B-dul Primăverii există plantaţie de aliniament cu 27 ex arbori din specia 
Platanus (platan) şi din specia Tilia (tei); 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vs facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108; 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1.5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor 
sau rănîrea/ruperea ramurilor prin njianevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin: prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nU se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului 
(dacă este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor menţionaţi, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se 
va realiza numai după obţinerea uniţi aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis îrj baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 419R/1624631 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi. în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Având în vedere faptul că traseul lucrării se află în zone protejate, prezentul aviz este 
valabil numai în prezenţa avizului efnis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Constructorul / beneficiarul lucrării sunt responsabili de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi 
sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mat 


Red:D,V../4ex7 25 .09.2018 - prezentul aviz a_ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.6850,9407/1644967,1663283 1 . 
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ROMÂNIA 

l»ta Î01B1 SĂRBĂTORIM lUpPfUNĂ 


CĂTRE, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE 
-Direcţia Servicii Integrate - Serviciul Iluminat Public Stradal ■ 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti, nr.5 - 7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: Amenajare/alimentare instalaţii electrice de iluminat pietonal în 
zona străzilor Cluceru Udricani, str. luliu Barach, str. Olteni, sector 3” 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1644967/23.07.2018 şi la Direcţia de ! Mediu cu nr.6850/24.07.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1663283/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9407/25.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “ Amenajare/alimentare instalaţii electrice de iluminat pietonal în zona străzilor 
Cluceru Udricani, str. luliu Barach, str. Olteni, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.350R/1612633 din 
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr. /07.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, avize individuale emise de: E-Distribuţie Muntenia, RADET, Luxten, Apa Nova , 
Netcity Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrările de amenajare a sistemului de iluminat 
public constau în: 

• montare 3 buc. stâlpi metalici octogonali cu h=8 m, amplasaţi în str. luliu Barach, 
în zona de semicerc a străzii, la limita trotuarului; 

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str.luliu Barach 
- pe semicercul străzii, cu racordare la -SCP 10001 amplasată pe stâlpul existent IB4, apoi 
subtraversare str. luliu Barach , apoi în trotuarul str. luliu Barach pe partea nr. impare până în 
IB2- SCP 10002; 

• realizare cutie de derivaţie pe stâlpul existent IB4 

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str. Cluceru 
Udricani, în partea blocului 106, cu racordare la BMP II P T109 existent la faţada blocului 106 
(partea stângă). Traseul acestuia continuă până la căminul de tragere amplasat la intersecţia 
dintre strada Olteni şi str. Cluceru Udricani; 

• montarea consolelor stradale pe stâlpi şi a corpurilor de iluminat; 

Lungimea traseului - 98 ml. 
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Pozarea cablului elec ric se va realiza în şanţ deschis. 

- urmare a verificării (fectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că traseul 
cablului electric de alimentare a sistemului de iluminat public care se racordează din BMP II P 
T 109 traversează spaţiul verde îngrădit din dreptul blocului 106 din str. Cluceru Udricani, 
spaţiu verde cu gazon plantatlşi pe care există arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privynd aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării în dreptul arborilor menţionaţi se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având 
obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile inainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin Im faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 şi conform NTE/007/08/00, traseul reţelei electrice de 
alimentare a sistemului de iluminat va fi „modelată" astfel incât să fie secţionate rădăcinile 
arborilor din proximitatea lucrării, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse; prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la fir (zarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul Itjcrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui avjz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui avjz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 350R/1612633 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are tejmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUT^ 

- -i * 


Simona I 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr.7450, 9350 /1649110,1662639/. 
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i st e zote \ sĂRBĂTootM Împreună 


CĂTRE. 

Domnul 

Strada }, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şoseaua Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Racordare la reţeaua electrică a imobilului din str. Oituz 
sector 2, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1649110/03.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7450/06.08.2018, completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1662639/21.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9350/24.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării "Racordare la reţeaua electrică a imobilului din str. 
Oituz nr.60” sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu, tehnic, dovada proprietăţii asupra imobilului, , Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Netcity 
Telecom, Luxten, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• executare branşament electric nou, subteran, de lungime 2,0 m 
realizat prin montarea unui cablu electric din stâlpul de joasă tensiune existent în 
trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 60 din str. Oituz. Traseul branşamentului electric 
va traversa trotuarul aferent imobilului, până în postul de măsurare şi protecţie 
monofazat - BMPM ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, Ea limita de 
proprietate cu domeniul public. Branşamentul proiectat va fi pozat în şanţ deschis 
executat prin săpătură manuală în trotuar, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de 
max.0,5 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie.. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 
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Nerespectarea celor 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 


Prezentul aviz este 
Certificatul de Urbanism n 
Bucureşti Tmpreună cu 


menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 


de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 

emis de Primăria Sectorului 2 
planul anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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OR EXECUTIV, 
Mariana POPA 



RediD.V. .1 3ex./27.09.2018 - prezentul 

frţţp Jfwvw, pmb. refirsii Lutitfj rime ripM Inefcţi iau 


pe data de. 




întocmit, 

Insp. Daniela VeflNESCU 

Jf 


iviz a fost postit pe site-ul PMB 

Irecii a aftori in con»ullar»'avJze tufrffri in wrtjvqprţ.prţp 


Di oct 2BI8 


Bd. Regna Easabeta nr 47, cod poştal 050013, Bucureşti, România 

Tel: 021.305 55.00 ini 4016 
httpJ/www. pmb.ro 



$ 

UKAS 

“a#BT> 

wwnmw 001 
















PRIMĂRIA MUNlâPţiUJI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 






ROMANIA 


1916 20131 SAQQATOPIM ÎMPREUNA 


Nr.8435,9138 / 1655682,1660671..&5. ffE f2ei&” 


CĂTRE 

S.C. VÂRFUL CU DOR RESIDENCE S.R.L. 

Strada Odobeşti nr.11, bl.T1,sc.A, et.4, ap.28, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe Aleea Vârful cu Dor ., sector 3" 

Având în vedere solicitarea depusă S.C. VÂRFUL CU DOR RESIDENCE 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1655682/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8435/30.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1660671/17.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9138/18.09.2018 prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere reţea 
electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Vârful cu 
Dornr.25, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr.335R1612799 din 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr.01722737/31.01.2018 emisă de E-Distribuţie 
Muntenia SA, Aviz de traseu nr.243/14.06.2018 emis de Direcţia Administrarea 
Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării *" . '.08.2018 emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric nou 
pe traseu care porneşte din postul de transformare PT 2681 existent pe str. Vârfureni, 
străbate trotuarul str. Vărfureni până la intersecţia cu str. Sold. Ghiţă Şerban, va 
continua prin trotuarul nr. pare din str. Sold. Ghiţă Şerban până la intersecţia cu Aleea 
Vârful cu Dor unde, reţeaua electrică nou proiectată va subtraversa str. Soldat Ghiţă 
Şerban şi va continua prin trotuarul nr. impare din Aleea Vârful cu Dor până în dreptul 
imobilului cu nr.25, la FDCP-urile ce vor fi montate în incinta imobilului alimentat. 
Lungimea traseului va fi de 255 ml. Pozarea cablului electric se va executa prin 
săpătură în şanţ deschis la adâncimea de 0,8 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2018, s-a constatat că 
în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din str. Vărfureni există spaţiu verde 
aferent blocului 8B cu arbori plantaţi în acesta. Lăţimea trotuarul în această zonă este 
de 1.0 m. De asemenea, în vecinătatea trotuarului nr. pare din str. Soldat Ghiţă Şerban 
există spaţiu verde aferent blocului 8B cu arbori plantaţi în acesta la distanţa de min. 
1.0 m de trotuar. Lăţimea trotuarului în această zonă este de 1,0 m. 
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4« -urma analizării docijmentaţiei depuse şi a constatărilor din leren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.SD472009 privind ^probarea Normelor de pnotecpea 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat executieîllucrării menţionate, astfel: 

In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrjării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare._ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 335R1612799 din 17.05.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, precum şi a 
celor specificate în Fişa de soluţie nr. 01722737/31.01.2018 emisă de E-Distribuţie 
Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul şi beneficiarul lucrării sunt responsabili de respectarea condiţiilor 
din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.CţG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 


Nr. 8463/1 656155/ 05 . OCX 2016 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai 
Eminescu ; r . . - spaţiu comercial, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656155/30.08.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 8463/31.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării:, Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu nr. 17- spaţiu 
comercial, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 507R/1632945 din 13.07.2018, a 
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării . * «/02.08.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele 
edilitare, Avizul de traseu şi graficul de execuţie emise de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Mihai Eminescu, pe partea nr. impare, 
perpendicular până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• pe domeniul public lungimea traseului lucrării este de Im. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

IVI I 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil însoţit de 
avizul Ministerului Culturii. 




întocmit: 


Red:P.R73exJ26.09.2016 * prezentul aviz a fost postat pe site-uk PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directit/directia mediu/avîze..artx)ri_in_.consultare/avize..arbori .in 



Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 

http7/www.pmb.ro 

















T r T 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fi . -v.. 

%-'k ■% 

•t.» 


irecţia de Mediu 


ROMANIA 

19)6 201B | SARBAîOPIM lwpfi£UUĂ 


Nr. 8499//1655808//. 

05. OCI2019 

Către: SC Elmaron Grup SRL 

Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sectorul 3, Bucureşti 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Racordare la RED a locului de consum permanent aparţinând Engie 
România situat pe bulevardul Theodor Pallady r 1 ", sector 3, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1655808/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8499/31.08.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordare la RED a locului 
de consum permanent aparţinând Engie România situat pe bulevardul Theodor Pallady 
nr. 315A, sector 3, vă comunicăm următoarele: 

o conform documentaţiei depuse (Certificat de liJrbanism nr. 304R1606102 din data de 
03.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării ' ” 7 04.06.2018, Plan de coordonare lucrări tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 1420m, prin trotuarul bulevardul 
Theodor Pallady pe partea imobilelor cu numere poştale impare, din dreptul imobilului cu 
nr. cadastral 1'' până la intersecţia cu strada Balta Albina, continuând prin trotuarul 
acestei străzi, pe partea imobilelor cu numere poştale impare până Ia imobilul nr. 315A 
din bulevardul Theodor Pallady; 

o în urma verificării pe teren din data de 24.09.2018 s-a constatat existenţa materialului 
dendrologic, astfel: 

• pe tronsonul cuprins între locul de manşonare şi strada Nicolae Teclu: 

- platbandă lipită de imobile, cu arbori din specia Populus (plop); 

- alveole în trotuar cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan); 

- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) şi 
gazon; 

• tronson cuprins între strada Nicolae Teclu şi Auchan Pallady: 

- platbandă lipită de imobile, cu arbori din specia Populus (plop); 

- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) şi 
gazon; 

• tronson cuprins între Auchan Pallady şi strada Balta Albina: 
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- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) şi 
gazon; 

•spaţiu verde fără arbori pantaţi şi vegetaţie spontană pe strada Balta Albina, în 
proximitatea trotuarului. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având astfel obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua 
măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de cel puţin Im faţă de arbori, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se 
depunerea pământului sau ajtor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor dini dotare. 

în timpul execuţiei, dadă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de arbori, 
existând riscul secţionării sistemul radicular al acestora, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a 
verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de isare i di toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor rrjenţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 304R1606102 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planuj anexat, vizat spre neschimbare şi în Planul de coordonare 
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


■ 


Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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ROMÂNIA 

1914-201 a i SĂRBĂTORIM iMPOEUW- 


Nr. 8503/1655988/ 0$ flflr mjg 


Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: ginicon @ yahoo.com 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Puiandrului i, 4', 

sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655988/30.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8503/31.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Puiandrului nr. 6 sector 2, 

conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 130/12,,P” din 24.05.2018, a planurilor anexate şi 
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării '11.06.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, Aviz ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Puiandrului, perpendicular, până la limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





ROMÂNIA 
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Nr. 8506/1655978/ 05 Q( . ţ OT 

Către; SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: ginicon @ yahoo.com 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
• ADF Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 • 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Răsuri sector 2, 

Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655978/30.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8506/31.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Răsuri nr. 25, sector 2, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. 116/5„R” din 15.05.2018, a planurilor anexate şi Memoriului 
tehnic, Clasarea Notificării * .... 25.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu 
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Prof. Ion Ursu, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marian 
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Direcţia de Mediu 


ROMANIA 

191B-201B | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 8536//1656354//. flŞ, f)CI 20)8 

Către: SC Antoprest Activ Srl 

Strada Afluentului nr. 10, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucureşti 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe bulevardul Caro! I şi 
străzile Armenească, Calea Moşilor, Pictor Vermont Nicolae, Mântuleasa, Paleologu, 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1656354//31.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8536//03.09.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Reabilitare reţea de distribuţie 
gaze naturale pe bulevardul Carol I şi străzile Armenească, Calea Moşilor, Pictor 
Vermont Nicolae, Mântuleasa, Paleologu, sector 2, vă comunicăm următoarele: 
oconform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 658R1556807 din data de 
25.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 708.11.2017, Plan de 

coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o 
lungime de 1079m pe domeniul public, dintre care 797m reprezintă lungimea reţelei 
proiectate (683m conducta şi 159m branşamente) şi 282m reprezintă lungimea reţelei 
care se va upgrada (177m conducta şi 105m branşamente), astfel: 
o interconectarea conductei existente în carosabilul străzii Calea Moşilor, în dreptul 
imobilului nr. 2, cu conducta existentă în carosabilul străzii Paleologu, în dreptul 
imobilului nr. 132, prin intermediul unei conducte ce se va monta în trotuarul şi 
carosabilul străzii Calea Moşilor; 

o montarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul străzii Mântuleasa, începând 
din dreptul imobilului nr. 64 din bulevardul Carol I, la intersecţia cu strada Mântuleasa; 
omontarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol I, cu punctul 
de cuplare în dreptul imobilului nr. 50 şi capul terminal în dreptul imobilului nr. 62; 
omontarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol I, cu punctul 
















- I - 
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o montarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Caro! 1 a 
carosabilul Pieţei Pache Protopppescu, cu punctul de cuplare la intersecţia străzii Olari 
gu Piaţa Pache Protopopescu şi capul terminal în dreptul imobilului nr. 42 de pe strada 
Mântuleasa, la intersecţia cu bulevardul Carol I; 

o montarea unei conducte de gaze naturale în trotuarul bulevardului Carol I, de la 
intersecţia cu strada Armând Câlinescu, cu subtraversarea carosabilului, apoi prin 
carosabilul străzii Armenească pe partea imobilelor cu numere poştale pare, până la 
intersecţia cu strada Calea Moşilor; 

oupgradarea conductei de gaze naturale existentă în carosabilul şi trotuarul străzii Calea 
Moşilor, pe tronsonul începând de la intersecţia cu strada Armenească, până în dreptul 
imobilului nr. 2 din strada Paleologul. Se va upgrada şi conducta existentă în carosabilul 
străzii Pictor Vermont Nicolae. 

• urmare a verificării pe teren din data de 25.09.2015 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

o bulevardul Carol I, pe ambele :sensuri de mers, prezintă plantaţie de aliniament stradal, 
cu arbori în alveole în trotuar, trotuarul cu o lăţime de 3m dintre care Im reprezintă 
lăţimea alevolei: 

-imobil nr. 52. un exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) 0 lOcm, h 4-5m, 
localizat la aproximativ 1 m de branşamentul proiectat; 

-imobil nr. 53\ un exemplar din specia Ulmus (ulm) 0 50cm, h 15-17m, localizat la 
aproximativ 1.5m de branşamentul proiectat; 

- imobil nr. 58: un exemplar din specia Ulmus (ulm) 0 40-50cm, h 12-15m, localizat Ia 
aproximativ 30-40cm de branşamentul proiectat; 

-imobil nr. 62. un exemplar cin specia Ulmus (ulm) 0 30cm, h 12m, localizat la 
aproximativ Im de branşamentu proiectat; 

-imobil nr. 66: un exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 40cm, h 15m, localizat la 
aproximativ 50m de branşament jI proiectat; 

-imobilnr. 72. alveolă fără arbori; plantat; 

-tronson în care conducta proiectată va fi montată în trotuar, la limita de proprietate 
dintre imobile nr. 57şi 59: un exemplar din specia Ulmus (ulm) 0 40cm, h 12-15m; 
o Piaţa Pache Protopopescu prezintă plantaţie de aliniament cu arbori în platbandă: 
-imobil nr. 2: un exemplar din specia Ulmus (ulm) 0 40cm, h 15-20m, localizat la 
aproximativ 2m de branşamentu proiectat. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Nprmelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 


lucrării. Execuţia lucrării se va 
de Mediu din cadrul Primăr 


depunerea pământului sau altor 


prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu 


O 


O 


ace numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
ei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborjlor menţionaţi săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptata condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendijologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 30-50crr faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 


materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor 


Bd. Regina Elîsabeta nr. 47. cod poşta) 050013, sector 5, BJcureşti, 
România 

Tel: 021.305.55.00 inL 4016 
http://www.pmb.ro 

















permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, 
defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de 
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Execuţia lucrării se va realiza numai după înştiinţarea administratorului legal al 
terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrişare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 


lucrării. 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr, 658R/1556807 din 25.10.2017 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi în Planul de coordonare 
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Către: SC Instant Construct Company SA 
Strada Mărăşeşti nr. 28, sectorul 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sectorul 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament 
pentru imobilul din strada strada Drumul Lunca llvei sector 3, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656837//03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8568//04.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşament pentru imobilul din strada strada Drumul Lunca ilvei nr. 11 A, sector 3, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 578/R1552020 din 

06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //26.01.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
47m, prin drumul pietruit al străzii Drumul Lunca llvei, de la punctul de racordare din 
dreptul imobilului nr. 9-11 până în dreptul imobilului nr. 11A; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 578/R1552020 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 
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Nr. 8575, 9286//1656828,1662377//.. 
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Către: Instant Construct Company SA 

Aleea Ciceu nr 8-10, bl. R10, sc. 4, ap. 121, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul 
din strada Dealul Cucuiului • , sector 4, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656828//03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8575//04.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1662377//20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9286//21.09.2018 prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere 
conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Dealul Cucuiului nr. 
13A, sector 4, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 513R/1639509 din 

16.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării ,726.07.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
273m din conducta existentă în carosabilul străzii Drumul Poştalionului, cu 
subtraversarea parţială a acestuia, apoi prin carosabilul străzii Drumul Dealul Cucului, 
continuând pe drumul de acces aferent imobilului nr. 13A; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 513R/1639509 din 16.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 
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Către: SC GINICON SRL 


Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe strada Petru şi Pavel 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656632//03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8582//04.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pe strada Petru şi 
Pavel nr. 19, sector 1, Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 86/8TEIDD/P/8689 din data 
de 03.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării ., ' /04.05.2018), lucrarea se va 
executa pe o lungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr. 19 din conducta existentă în 
carosabil, pe partea imobilelor cu nr. poştale pare, la 5m faţă de limita de poprietate cu 
imobilul nr. 17; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că există 
aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 19, paralel cu acesta, de la limita de proprietate 
cu imobilul nr. 17 până în dreptul accesului în incinta imobilul nr. 17 (nu sunt plantaţi 
arbori, fiind parţial prezent doar gazon). 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. 
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Având In vedere obligaţia administratorului leaal al terenului In speţă Primăria 
■Sector X de a Întreţine §\ aliniamentele stradale prin plantarea de arbori 

gazon/înlocuitor de gazon, execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu 
din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la 
tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe gazonul din aliniamentul 
stradal, la finalizarea lucrării avâ id obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantaţiei 
de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea acesteia) 
sau neaducerea terenului la starea iniţială, se vor aplica măsurile legale din actul 
normativ menţionat mai sus, 

Nerespectarea celor men ionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 

.B. nr. 304/2009. 

apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis n baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 86/8TEIDD/P/8689 din data de 03.04.2018 emis de Primăria Sectorului 
1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an 
de la data emiterii. 


O 


lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M 
Pentru orice modificare 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIES.A. 
prin 

S.C. GINICOM S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. 
Dolomitului , sector 1" 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1656629/03.09.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.8583/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “ Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa 
str. Dolomitului nr.23, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu 
tehnic. Ordin de lucru nr. , Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul 

ae distribuţie gaze naturale - emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasare notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada proprietăţii 

asupra imobilului, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom şi planuri anexă la acestea, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

• - realizare branşament de gaze naturale din polietilenă Dn 32mm, având lungimea 
de 9,0 m (6,0 m în proiecţie orizontală) ce va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă 
în carosabilul din str. Dolomitului, pe partea numerelor pare. 

Branşamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în şanţ deschis de lăţime 0,4m, 
realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa paiţial carosabilul şi trotuarul 
aferent imobilului cu nr. din str. Dolomitului, până la postul de reglare-măsurare care se va 
amplasa la distanţa de 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că traseul 
lucrării traversează platbanda existentă în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. 
Dolomitului. Tn platbandă există vegetaţie şi plante perene. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

Lucrările de săpătură pentru realizarea şanţului de pozare la traversarea trotuarului 
şi a platbandei se vor executa manual, cu protejarea plantelor existente sau transplantarea 
acestora într-un alt loc din aceeaşi platbandă, neafectat de lucrare. 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
care se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca 
atare în documentaţiile de urbanism, în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată reducerea suprafeţei platbandei prin betonare sau 
neaducerea terenului la starea iniţială se vor aplica măsurile legale prevăzute în actul normativ 
menţionat mai sus. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planurile anexă-v izate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută îrr traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

mţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
ui Bucureşti. 


Nerespectarea celor m 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B 
verzi de pe teritoriul Municipiu 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Nr. 8584/1656626/ 05. 0 CT. 201B 

Către: SC GINtCON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: ginicon@yahoo.com 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

r 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Erou Bogorin Constantin nr. 6, 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656626/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8584/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Erou Bogorin Constantin nr. 6, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 127/21„C" din 21.05.2018, a planurilor 
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13068/29.05.2018 emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, Aviz emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
7,14m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Erou Bogorin Constantin, perpendicular, 
până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi .de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV , 
Simona-Mariana.POP: 
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Nr. 8585//1656623H. 

Di OCt ?tt 

Către: SC Ginicon SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Sfinţii 
Constantin şi Elena i 7, sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1656623//03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8585//04.09.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul din strada Sfinţii Constantin şi Elena nr. 35, sector 1, vă comunicăm 
următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 103/5TEIDD/S/10544 din 

data de 20.04.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării W23.05.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de 10m, perpendicular pe imobilul nr. 35 la distanţa de 1,5m faţă 
de limita de proprietate din partea stângă (imobil nr. 33), din conducta existentă în 
carosabilul străzii Sfinţii Constantin şi Elena; 

• urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în plantaţia de aliniament aferentă trotuarului imobilelor cu numere 
poştale impare, trotuar cu o lăţime de 1,5m, iar plantbanda cu o lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 35, la distanţa de Im faţă de imobilul nr. 33: 

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 25cm, h 8m; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului ^Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
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înainte de începerea lucrării la tel 021/305.55.00, interior 


materialului dendrologic prin 
puţin 50m faţă de arbore, evi 


direcţiei noastre cu 48 de ore 

4108. 

în proximitatea arbofelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 

menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
ându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se t a realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 

103/5TEIDD/S/10544 din data de 20.04.2018 emis de 
Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de 
valabilitate 1 an de la data emiterii. 


în cazul în care 
răspunzători de eventualele 


Certificatul de Urbanism nr 
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Către: SC GINICON SRL 


Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din şoseaua 
Andronache r >, sector 2, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656617//03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8588//04.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
şoseaua Andronache nr. 236, sector\2, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. 93/9A din data de 

04.04.2018 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării' '26.04.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de 15m, perpendicular pe imobilul nr. 236 la limita de proprietate 
cu imobilul nr. 234, din conducta existentă în carosabil, pe partea imobilelor cu nr. 
poştale impare; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat existenţa 
unei alveole în trotuar, fără arbore plantat, în dreptul imobilului nr. 234, la aproximativ 10 
cm faţă de limita de proprietate cu imobilul nr. 236. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. 

Având în vedere obligaţia administratorului legal al terenului, în speţă Primăria 
sector 2, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi 
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gazon/înlocuitor de gazon, 


execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui 


reprezentant al direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din 
cadrul Primăriei Municipiulu Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la 
numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108. 

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei, la 
finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Luând în considerară prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale 
din cadrul plantaţiilor de ainiament din Municipiul Bucureşti, prin care se interzice 
desfiinţarea alveolelor din ainiamente stradale, ulterior realizării lucrării (12 luni de la 
finalizare) se va verifica starea alveolei stradale, în cazul constatării desfiinţării prin 
depozitarea de materiale de construcţie pe suprafaţă acesteia, se vor aplica măsurile 
legale din actul normativ menţionat mai sus. 

Nerespectarea celor rienţîonate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 
93/9A din data de 04,04.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat 
spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

i 
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Nr. 8589/1656614/ 

o* ocr îoîe 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

* 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Zece Mese >, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656614/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8589/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Zece Mese 
nr. 26, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de 

Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10,3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dimitrie Onciul, perpendicular, până la 
aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de. pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI „ 
Simona-Mariana PQfŞA 

f; 
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Nr.8592/1656608/. m 

CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 
prin 

S.C. GINICOM S.R.L. 

Strada Modestieinr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale în str. Razelor sector 1, 
Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICOM S.R.L. pentru S.C. ENGIE S.f\£, f 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1656608/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8592/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării "Branşament de gaze naturale în str. Razelor nr.26, sector 1, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de lucru, 
Acord de acc^s nr. /13.09.2017 şi Soluţie de acces emise de Djstrigaz Sud Reţele, 

Memoriu tehnic. Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Contract de vânzare - cumpărare aut. , avize emise de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Realizare branşament nou de gaze naturale prin pozarea subterană a unei 
conducte cu Dn 32mm şi lungimea de 4,0 m (3,0 m în proiecţie orizontală), ce va fi racordată 
în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Razelor, pe partea numerelor 
pare. Branşamentul de gaze naturale proiectat va fi pozat îngropat, în şanţ deschis cu 
lăţimea de 0,4 m, executat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr.26 din str. Razelor, până la postul de reglare- 
măsurare care va fi montat la distanţa de 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului 
alimentat. La capătul branşamentului, adâncimea minimă de montare va fi de 0,5 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu nr.26 din str. Razelor există : 

• un ex. Prunus sp. cu 0=30 cm, h= 7 m, înclinat, localizat la distanţa de 2,0 m faţă 
de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat fără alveolă, cu beton în jurul 
trunchiului; 

• un ex. Prunus cerasus (vişin) cu 0=15 cm, h=4 m, înclinat spre imobilul cu nr.24, 
plantat în alveolă la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 
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în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar al materialului 
dendrologic. 

în timpul executării lucrărilor se va respecta SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, constructorul luând măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arborii din 
proximitate, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu si|nt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare 
(12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat 
în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

• în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

• Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemutui radicuiar al 
arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt răspunzătorii de respectarea condiţiilor specificate 
în prezentul aviz. 
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Air. £614,9171/1657234,1661160/ ^ °CI 2018 


Către: Dl. 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor lâ lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilului din Intrarea 

Cumpenei, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657234/04.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8614/05.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1661180/18.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9171/19.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării Racordare la reţeaua electrică a 
imobilului nr. 10 din Intrarea Cumpenei, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 3m, astfel: 

• din stâlpul existent în stânga imobilului alimentat, prin trotuar, până la aproximativ 3m 

faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui aflat în aliniament, în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Pentru orice modificarea 
solicitării revizuirii avizului înainte 


'jwanfi In vedere ceie constatate, vă 'tăcem rasnosctfi aviztfl lavora’bn ^execopei 
lucrărilor menţionate. 

apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
ide începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/200 ( 9, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza s cestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8636//1656983/ 


05. ocr 



ROMANIA 

11 IO 2010 ' SARBAlOOiM |up»EU«Ă 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 


Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Săveni nr. 
t sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656983//04.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8636//05.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Săveni nr. 37, sector 1 , vă comurjicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 168/8TEIDD/S/19393 din 

data de 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /03.07.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr. 37 la distanţa de 1.5m faţă 
de limita de proprietate cu imobilul nr. 35, din conducta existentă în carosabil, pe partea 
imobilelor cu nr. poştale pare; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că există 
aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 37, paralel cu acesta, de la limita de proprietate 
cu imobilul nr. 35 (nu sunt plantaţi arbori, fiind parţial prezent doar gazon). 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia 
acestei lucrări. 


Având în vedere obligaţia administratorului legal al terenului, în speţă Primăria 
Sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi 
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gazon/înlocuitor de gazon, execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui 


reprezentant al Direcţiei de 

lirinii i 


Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu 
din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la 
tel, 021/305.55.00, interior 4108. 

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe gazonul din aliniamentul 
stradal, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantaţiei 
de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea acesteia) 
sau neaducerea terenului la starea iniţială, se vor aplica măsurile legale din actul 
normativ menţionat mai sus, 

Nerespectarea celor rrjenţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis Tn baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 168/8TEIDD/S/19393 din data de 25.06.2018 emis de Primăria 
Sectorului 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de 


valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.8637,9009/1657032,1660018/.?$. ACI Hfc 



ROMANIA 


i oi & 701 a I sAneiiQOiM Împreuna, 


CĂTRE, 

S.C. KOPALILOOINVESTMENTS S.R.L. 

prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L 
Strada Ghioceilor nr.20, sat Zurbaua, com. Dragomireşti Vale judeţ ILFOV 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu , sector 2, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. KOPALILOO INVESTMENTS 
S.R.L. prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1657032/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8637/05.09.2018, completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1660018/13.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9009/14.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării ” Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.5D, sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.138/14"P” din 
04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz tehnic definitiv nr. 
91807840/12.06.2018 emis de Apa Nova Bucureşti SA, Aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare şi planurile aferente acestora, Clasarea notificării 
nr.13963/18.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran de lungime L=3,0 m, 
executat pe domeniul public, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă 
existentă în carosabilul din Bulevardul Dimitrie Pompeiu, pe partea numerelor impare. 
Traseul branşamentului de apă potabilă traversează carosabilul şi trotuarul, până la 
căminul de branşament proiectat şi care va fi amplasat în aleea de acces dinspre 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, la 1,5 m faţă de carosabil; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 138/14”P” din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 


art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

. .-^.. = 

Nr. 8692//1657594//. 





ROMÂNIA 

1918 701 bj sApfiAioftîM Împreuna 


Către: Instant Construct Company SA 
Strada Mărăşeşti nr. 28, sectorul 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Intrarea 
Ciuruleasa , sec/or 4, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657594//05.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8692//06.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Intrarea Ciuruleasa nr. 10, sector 4, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 769R/1579128 din 

18.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //19.03.2018 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
2.5m, perpendicular pe imobilul nr. 10 la o distanţă de 5m faţă de limita de proprietate cu 
imobilul nr. 8, din conducta existentă în carosabilul străzii Intrarea Ciuruleasa; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că jiu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 769R/1579128 din 18.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana P 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI f 



Direcţia de Mediu 


ROMANIA 


Nr. 8706//1657702//. 

Către: SC APA NOVA SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: înlocuire reţea publică de canalizare pe strada Luigi Cazzavillan, sector 1, 
Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657702//05.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8706//06.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării înlocuire reţea publică de canalizare pe strada Luigi Cazzavillan, sector 1, 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 111 R/1594694 din 05.03.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării r 7/11.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale), 
lucrarea se va executa pe o lungime de 830m (conducta = 450m şi racordurile şi corpurile gurilor 
de canalizare = 380m), conducta de canalizare se înlocuieşte pe acelaşi traseu cu cea existentă, 
cu racordare în căminul de inspecţie 1 existent în carosabil străzii Luigi Cazzavillan şi în căminul 
de inspecţie 10 existent în carosabilul străzii Ştirbei Vodă. înlocuirea va cuprinde şi preluarea la 
căminul poiectat a racordurilor la gurile de scurgere existente, racordurile la imobilele existente, 
racordurile la imobile riverane autorizate şi neracordate încă Ia reţeaua de canalizare, inclusiv 
căminul de racord, poza în incinta imobilului la limita de proprietate; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
111 R/1594694 din 05.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, vizat sore neschimbaret$i Planului de coordonare reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



191 a joia | sAusAtooim ImpgeunA 


Nr. 8774//1657953//.... $ 5 Oft Jfm 

Către: SC Ginicon SRL 

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Truseşti nr. 
, sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1657953//06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8774//07.09.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul din strada Truseşti nr. 51, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 48/5TEIDD/T/2578 din data 

de ţi .02.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună leu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării ' .708.03.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr. 51 la o distanţă de 6m faţă 
de limita de proprietate cu imobilul nr. 49; 

• urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în plantaţie de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu 
numere poştale impare, trotuar cu o lăţime de Im şi platbanda o lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 51, la distanţa de 2m faţă de imobilul nr. 49: 

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 20cm, h 6; 
o imobil nr. 51, la distanţa de 8m faţă de imobilul nr. 49: 

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 25cm, h 6; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
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direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite 
protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se Va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
(12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu şe execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celo menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 

H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării] revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 48/5TEIDD/T/2578 din data 21.02.2018 emis de Primăria 
Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de 
valabilitate 1 an de la data emiterii. 


în cazul în care 
răspunzători de eventualele 
Dacă la verificările ulterioare 


4, lit. b) din Anexa nr. 1 la 
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CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr, 58-60, parter, apt. 4,040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 6 Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Obiectul lucrării:“Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, str.lon Marcu i 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E- 
Distributie Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1659869/12.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8971/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, str.lon Marcu nr. 25-27”, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.06.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Fisa de soluţie nr. , Aviz nr. 936/30.07.2018 emis de Primăria Sector 6- 

ADPDU, Clasarea Notificării nr. 16649/02.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. , plan de încadrare în zonă, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel: 

• realizare extindere reţea electrică din PT 2510 existent, pe un traseu ce va 
străbate parţial incinta imobilului IE 208614 (unde se află PT2510), va subtraversa str. serg. 
Constantin Moise, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. serg. Vasile Adam până la 
intersecţia cu str. Ion Marcu, va subtraversa str. serg Vasile Adam şi va continua pe trotuarul nr. 
impare din str. serg. Ion Marcu până în dreptul imobilului cu nr. din aceeaşi stradă, la noile 
CS şi FDCP ce vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate din partea 
dreaptă (spre imobilul cu nr. ). Lungimea traseului reţelei electrice proiectate pe domeniul 
public va fi de 170 ml, iar lăţimea şanţului de pozarea cablului electric va fi de 0,4 m. Cablul 
electric va fi pozat la o adâncime de 0,9 m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că pe traseul 
lucrării în domeniul public nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă la acesta şi în bşza planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilîtare. 


Neresgectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia si va 
fi sancţionată conform art.4, lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobărea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Nr. 8974/1659866. QS.0JGI ZBV, 


CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 

prin 

S.C. Best Electroproiect SR.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 6 Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, str. Petuniei i 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E- 
Distribuţie Munteania S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1659866/12.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8974/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării " Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrica a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, str. Petuniei nr. 16", văcomunicarn următoarele^ 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.407R/1630918 din 28.06.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul ane xa, Memonu tehnic >f'?! ?! 
soluţie * '03.10.201 P', Aviz emis de Primăria Sector 6-ADPDU, Clasarea Notificam 

/10 07 2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 
vânzare, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 

tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel: _ . 

• realizare reţea electrică nouă prin pozarea subterana a doua cabluri electrice JT 
care vor fi racordate în sistem intrare-ieşie, prin manşonare la cablul de JT existent nişa 
blocului din str. Petuniei nr.2, sc.2, aferentă postului de tranformare PT2424. Traseul reţelei 
electrice proiectate va porni din nişa menţionată, va continua prin trotuarul nr pare din str. 
Petuniei, până în dreptul imobilului cu nr.16 din str. Petuniei, la noua CS amplasata in incinta. 

Lăţimea trotuarului pe zona unde se va realiza canalizaţia electrica este cuprinsa intr 
1 0 - 2 3 m Pozarea cablurilor electrice se va realiza în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m, iar 
adâncimea de pozare, în trotuar, va fi de 0,8-1,2 m. Lungimea traseului pe domeniul public va fi 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că pe traseul 

lucrării în domeniul public nu există vegetaţie. . 4 . _, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, in conformitate 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionat g. ^ 
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exec u tă lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. ^ 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. 407R/1630918 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreuna 
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Nr.6851,7430,9458/1644970,1648820,1663600/. 


CĂTRE, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE 
-Direcţia Servicii Integrate - Serviciul Iluminat Public - 


Spre stiintă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Modernizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali sistem 
iluminat public pe Calea 13 Septembrie - între str. Izvor şi b.dul Libertăţii, parţial 
pe str. Uranus, sector 5" 


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1644970/23.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6851/24.07.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648820/03.08.2018 şi 
nr.1663600/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7430//06.08.2018 şi 
nr.9458/26.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Modernizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali sistem 
iluminat public pe Calea 13 Septembrie - între str. Izvor şi b.dul Libertăţii, parţial pe 
str. Uranus, sector 5” vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării r 01.08.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui sistem nou de iluminat public pe Calea 13 Septembrie 
(între str. Izvor - B.dul Libertăţii şi parţial pe str. Uranus) prin montarea a 73 de stâlpi 
metalici, echipaţi cu corpuri cu lămpi LED 90W la partea superioară şi aparate cu LED 
60W pentru circulaţia pietonală. Stâlpii vor fi amplasaţi pe trotuarele sau spaţiile verzi 
aferente acestora din Calea 13 Septembrie (ambele sensuri) şi respectiv din str. 
Uranus. 


• realizarea reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
sistemului de iluminat public, pozată subteran în trotuare sau spaţiile verzi aferente 
străzilor menţionate, conform planurilor anexă la CU nr. 514R/3245 din 18.07.2018. 
Alimentarea reţelei de iluminat se v^jsaliza pe tronsoane din puncte de aprindere 
existente, BMPT II P şi CD. Stâlpjrw1ttffi%at existenţi se vor demonta. Traseul total 
pe domeniul public va avea oJpngfthS de?|j_.=2300 ml. Subtraversările străzilor şi 
bulevardelor se va executa prinfgjburinexistentje sau prin foraj orizontal, fără afectare 

de carosabil. fe o3 § 

- }j 
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- urmare a verificării ele Şuetele teren Th data de 07.DB201B s-au consta 


° în troîuanjînr. oaţe cfinC^Bl3~SHilsnMflfiliaît feKaaa ai ~ţ| ~î n«ii 
există şpafiu verde -si/D lonî|ă de j^aTbantS de lăjime 12 de Tmrflta-i 

proprietate si trotuar de lăţime 2,5 m cu afton îftanlaţi In alveole de 1,13x1,0 m.ln 
dreptul Catedralei Mântuirii Neamului, configuraţia trotuarului se modifică astfel: 
platbandă de lăţime =1,0 m, lipită de limita de proprietate, trotuar cu'lăţimea de 2,0 m 
şi platbandă de 2,0 m lăţime cb gazon şi arbori plantaţi în aceasta, platbandă în care 
vor fi montaţi stâlpii de iluminat nou proiectaţi. 

De asemenea, în trotuarul aferent nr. pare din Calea 13 Septembrie, din dreptul 
staţiei RATB — Palatul Parlamentului până la Piaţa Francofonieî în platbanda din 
trotuar în care se vor monta stâlpii de iluminat există plantat doar gazon. 

• în trotuarul nr. impare din Calea 13 Septembrie, de la Piaţa Francofonieî şi 
până la str. Uranus plantbanda în care se vor monta stâlpii de iluminat are o lăţime de 
2,00 m în care există vegetaţie tip gazon, fără arbori plantaţi. Din dreptul aleii de 
acces spre Academia Română în platbanda respectivă, există gazon şi arbori plantaţi 
în aceasta. 

• Pe str. Uranus, lucrările de montare stâlpi de iluminat şi pozare reţea 
electrică aferentă sistemului de iluminat se vor executa în spaţiul verde amplasat pe 
trotuarul din dreptul blocului 53 din str. Uranus, unde există vegetaţie tip gazon şi 
arbori plantaţi în acesta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării în: dreptul arborilor menţionaţi se va face numai în 
prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu’ din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de 
începerea lucrării, latei. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptata condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin păstrarea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 şi conform NTE/007/08/00, traseul reţelei 
electrice de alimentare a sistemului de iluminat va fi „modelată” astfel încât să nu fie 
secţionate rădăcinile arborilor din proximitatea lucrării, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Alveolele goale din proximitatea traseului lucrărilor nu se vor acoperi cu 
pământ rezultat din săpătură. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantarea gazonului şi refacerea marcajelor pentru biciclişti-acolo unde ele există. 

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
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P sggrijtii aviz este enresln "3 zh ei cu resnecftarea o^ojt Dec tn CeriSc*. . 

. de Uîbanism din 1BD72D1B emîsde PnmânadfturocbMiUji^ticuia^ 

'inrţMBiiriâdu planul anexa. ■^ 

Pentru orice modificare apărută îft' traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3 ex./ 27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hHp7/www.pmb,ro/institutii/primafta/directii/directîa mediu/avize arbori in consultare/avize arborijn consultare.php pe 

data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr. 3195,9310/1620047,1662411 (12280/1582198)/ 0 8. OCl 20 

CĂ TRE 
SCTRACONSRL 

Splaiul Unirii nr. 16. sector 3 


Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1 

- Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bd. Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1 

(Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi sos. Petricani - descărcarea 
reţelei de canalizare pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi sos. 
Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2) 

Referitor la adresa dvs. nr. 4258/05.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1582198/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12280/07.12.2017, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1620047/27.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
3195/02.05.2018 şi cu Protocolul de plantare nr. 26/31.07.2018, înregistrat la P.M.B. cu nr. 
1662411/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9310/21.09.2018, prin care solicitaţi aviz 
de specialitate privind executarea lucrării " Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea 
Floreasca şi şos. Petricani - descărcarea reţelei de canalizare pluvială - prin Calea 
Floreasca în Lacul Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2", cf. CU 
nr.746R/14208 din 04.12.2017, vă facem cunoscut următoarele: 

1) la verificarea efectuată pe teren în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul 
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm : 

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor : 

Pe amplasamentul separatorului de hidrocarburi în lacul Floreasca - Calea 
Floreasca; 

- 2ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25-30cm, h 10m 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura 
înaintării lucrărilor, prin grija solicitantului,în prezenţa administratorului legal al terenului 
(care va prelua materialul lemnos rezultat), luându-se măsuri de prevenire a accidentelor 
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. 

In timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii: 

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea 
traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor; 

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor 
vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ; 

• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul 
de şantier 

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti 
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La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate 
de execuţia lucrărilor sus menţionate.Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător 
de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a 
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz 
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. 
26/31.07.2018, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. Platanus sp.(platan) cu balot de pământ 
0 8-1 Ocm, h 3-3,5m, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, în aliniamentul 
str. Polonă, cu obligaţia de a garanta materialul dendrologic plantat 12 luni de la finalizarea 
lucrării. 

La finalizarea lucrărilor de plantare,amplasamentul se va preda administratorului 
legal al terenului. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act 
normativ. 


2) la verificarea efectuată pe teren în data de 22.06,2018, s-a constatat că lucrarea 
se va executa pe o lungime de aproximativ 230m pe Calea Floreasca şi 450m pe 
şos. Petricani, astfel: 

- reţeaua de canalizare pluvială, propusă în proiectul de modernizare al şos. 
Fabrica de Glucozâ se“ va“prelua“gravitaţionalrpe _ o“ram ură, de la punctul "de 
preluare de la intersecţia şos. Fabrica de Giucoză cu Calea Floreasca (din 
domeniul public) cu subtraversarea Căii Floreasca, paralel cu Calea Floreasca în 
vecinătatea carosabilului (fără afectarea spaţiului verde de aliniament), până la 
intersecţia de preepurare cu separator de hidrocarburi, propusă a se amplasa în 
spaţiul verde de pe Calea Floreasca, de unde va descărca apele preepurate în 
Lacul Floreasca. 

- reţeaua de canalizare pluvială, propusă în proiectul de modernizare al şos. 
Fabrica de Giucoză se va prelua gravitaţional, pe a doua ramură, printr-o reţea 
propusă pe şos. Petricani, de la punctul de preluare de la intersecţia şos. Fabrica 
de Giucoză cu şos. Petricani (din domeniu public), paralel cu şos. Petricani în 
vecinătatea carosabilului (fără afectarea spaţiului verde de aliniament), cu 
subtraversarea şos. Petricani şi prin trotuarul şos. Petricani, până la instalaţia de 
preepurare cu separator de hidrocarburi, propusă a se amplasa în domeniul 
public, de unde vor descărca apele pluviale preepurate în Lacul Plumbuita. 

- în vecinătatea traseului lucrării există vegetaţie în aliniament şi platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizaţi, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radtcular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul 
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor din vecinătatea traseului 
lucrării neavizaţi, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare - 2 ex. arbori 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mar ~ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI | .tSSs.-m. 
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irecţia de Mediu 


ROMAN IA 

1Q1B ÎOIB SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 6692, 9562//1643797,1664137//...M OCX 20Î» 


V 


Către: 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
din şoseaua Andronache I, sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1643797//18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr» 6692//19.07.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1664137//26.09.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9562//27.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare pentru imobilul din şoseaua Andronache nr. 174, sector 2, vă comunicăm 
următoarele: j I 

• conform documentaţiei depuseL (Certificat de Urbanism nr. 83/8A din data de 

15.03.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării i VI 8.07.2018), lucrarea se va 

executa, astfel: 

- branşamentul de apă, cu o lungime de 15m, se va racorda în conducta publică de apă 
potabilă aflată pe şoseaua Andronache; 

- racordul de canalizare, cu o lungime de lOm, porneşte direct din căminul de racordare 
al conductei publice de canalizare aflată pe şoseaua Andronache; 

• urmare a verificării pe teren din data de 23.07.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în proximitatea branşamentului de apă potabilă, în alveolă în trotuarul 
aferent imobilelor cu numere poştale impare, trotuar cu o lăţime de 1.5m şi alveola o 
lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 174, la distanţa de 2m faţă de imobilul nr. 176: 

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 30cm, h 9-10; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
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de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic în timpul lucrărilor, executantul va tua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la 
cel puţin Im faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului 
sau altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă ia verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestuia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 


' lucrării. 


Prezentul aviz este emis In baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 83/8A din data de 15.03.2018 emis de Primăria Sector 2 
împreună cu pianul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an 
de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

)9iB'Kng i sAoaitDPiM ImppeunA 


Nr. 8587/1656619/ 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


0a OCt 203 




Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Izbiceni nr. , sector 1, 
Bucureşti 


O 

o 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656619/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8587/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Izbiceni nr. 102 F, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 11m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Izbiceni, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• traseul lucrării traversează platbanda de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTII 

Direcţia de Medîu 


Nr. 8591/1656611/ ^ 

Către: SC GINICON SRL 


Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 



ROMÂNIA 

T91« 30TB .SARBATDP M IwPBEUNA 



Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

r f 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Agapia . sector 1, 
Bucureşti 


o 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656611/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8591/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Agapia nr. 3, sector 1, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Agapia, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de .protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate’va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


ROMÂNIA 

I9T6 20181 iloe^rooJUlMPQEUHi 


Nr. 863571656979/ Qa - OCT. fflIB 
Către: SC A VIPROD GRUP SRL 



Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

* * t 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Madrigalului * , sector 1, 

Bucureşti 


O 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656s/9/04.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8635/05.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Madrigalului nr. 12 A, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Madrigalului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a prorpietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• traseul lucrării traversează platbanda de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are term^cud^ valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana P 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



România 


1VI8 IDIŞ I SJtaBATOtUM ImpoeunA. 


Nr.8711/1657797/. 0ft-8€t 201» 



CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 

prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60 parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racordare la reţeaua electrică de distribupe a imobilului 
situat pe str. Omului î , sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. 
Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657797/05.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.8711/06.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării ” Racordare la reţeaua electrică de 
- distribupe a imobilului situat pe str. Omului nk25, sector 1, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie 

nr. emis de E-distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra 

imobilului, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud 
Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare reţea electrică de lungime 8 m prin pozarea unui cablu de 
jdasă tensiune - din LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul 
aferent imobilului cu nr. din str. Omului (la limita de proprietate din partea dreaptă 
a imobilului). Traseul reţelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul 
imobilului cu nr. , de la stâlp până în dreptul blocului de măsurare şi protecţie 
trifazat - BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului de 
pozare a reţelei proiectate executat pe domeniul public va fi L=5 ml. Lăţimea 
trotuarului pe traseul reţelei este de 2,0 m, iar lăţimea şanţului de pozare a cablu 
electric va fi de 0,4 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate, 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, iit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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Nr. 8729/1658121/ 
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S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei nr.11, sector 1, Bucureşti 
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Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti sector 1" 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1658121/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8729/07.09.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.226, sector 
1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.137/11 TEIDD/1/17059 

din 29.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze 
naturale-emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea" notificării /14.06.2018 emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Dovada proprietăţii terenului, Aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Telekom Romania 
Communications SA, Luxten, Netcity Telecom, RATB, RADET, Distrigaz Sud Reţele, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual, cu Dn 63 mm, având 
lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze naturale 
existentă în trotuarul din str. Gheorghe lonescu Siseşti, la circa 2,0 m faţă de limitele de 
proprietate a imobilelor cu numere pare. Conducta de branşament nou proiectată va fi 
montată îngropat, la 3,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar 
traseul acesteia va traversa parţial trotuarul din dreptul imobilului cu nr.226, până la 
postul de reglare-măsurare ce se va amplasa în interiorul proprietăţii, la limita de 
proprietate. Lăţimea trotuarului este de 4.0 m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe 
trotuarul unde se va executa lucrarea, în proximitatea acesteia se află plantat în alveolă 
un ex. Platan cu 0= 25 cm, h=6-7 m . 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu M.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
execuţiei lucrării menţionate, astfel: 
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- în proximitatea arborelui din proximitatea lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0- 
1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitând u-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. ■ din 29.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu plănui anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezemtul aviz duce la anularea acestuia, iar 
executantul lucrării va fi răspunzător şi sancţionat conform art.4, lit, b) din Anexa nr. 1 la 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

i 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red.D.V../ 3ex /Ol .10.2018 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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CĂTRE, 

S.C. IMSATSJ I. BUCUREŞTI 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT 
URBAN 

Bulevardul lulfu Manfu nr.7, corp B, et, 3, sector 6,061072, Bucureşti 


Spre ştnnţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: 'Lucrări de înlocuire stălpi deteriorap - conform CPV 452 62 
OOO -1 Subsecventul nr.1, pe str. Vatra Luminoasă, sector 2 ’ 


Având în vedere cererea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1664619/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9615/28.09.2018 prin care se 
solicită completarea/modificarea avizului nr.4915,8055/1631627,1652411 emis de 
Direcţia de Mediu în data de 07.09.2018 privind executarea lucrării 'Lucrări de 
înlocuire stâlpi deterioraţi ~ conform CPV 452 62 000 -1 pe str: Vatra Luminoasă, 
sector 2" ca urmare ajîndreptării erorii materiale în ceea ce priveşte număryl stâlpilor 
menţionaţi de proiectantul lucrării în memoriul tehnic depus iniţial (fără a modifica 
numărul stâlpilor marcaţi pe planşa 1 şi 2- anexe la Certificatul de Urbanism 
i), vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic care conţine îndreptarea erorii materiale de către proiectantul lucrării, 
Clasarea Notificării nr i/08.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Aviz de traseu n '15.06.2018 emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti, Aviz £6.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, 

Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB 
cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova Bucureşti, RAD.E.T, 
Distrigaz Sud Reţele, Telekom Remania Communications SA, RAT.B, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten) lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui nr. de 23 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru 
tramvaie şi trolebuze, existenţi pe str. Vatra Luminoasă, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi 
a planului anexat la acesta; 
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— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, 
astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi 
pietonal pe timp de noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe 
noii stâlpi; 

— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB înlocuiţi pe str. Vatra Luminoasă poartă 
numere:45 l 46 t 47 I 52,53,55,56,66,60,69,70,72,73.75,77.80,89,24,43,41,39,37,32. 

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa 
manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului — PMB. la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei 
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta 
coronamentul sau să permită păstorea distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul 
arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţfile stâlpilor tip RATB au următoarele 
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxixH). 

- urmare a verificării efectuate pe teren în date de 27.08.2018 şi în data de 
03.10.2018, seu constatat următoarele: 

• stâlpul nr.45 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr. 93 din str. Vatra Luminoasă. în partea stângă a acestuia există plantat la distanţa 
de 1,0 m un ex. TilHa sp.(tei) puiet cu 0=10 cm, h=2,5 m. Stâlpul nou proiectat se va 
monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore sau în 
partea dreaptă a stâlpului existent; 

• stâlpul nr.46 existent în trotuarul nr. pare din str. Vatra Luminoasă, 
în dreptul imobilului nr.68. în partea stângă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, 
există plantat un ex. Tîlia (tei) cu 0=45-5Ocm,h=8-1Om ce prezintă scorbură pe o 
lungime de I.Om din tulpină. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent; 

• stâlpul nr.47 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.95. în partea stângă a acestuia, la distanţa de 3.5 m există plantat în alveolă, un ex. 
Ulmus sp. (Ulm), cu 0=8Qcm,h=15m. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui 
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m feţă de arbore; 

• stâlpul rar. 52 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul spaţiului verde 
aferent imobilului nr.70 din str. Vatra Luminoasă. în partea stângă a stâlpului existent, 
la 2,0 m de acesta, există plantat un ex. Tîtia (tei) 0=15-2Ocm, h=6-7m, iar în partea 
dreaptă a stâlpului exiustent, la 2,5 m, se află plantat un ex. Tilia (tei) 0=15-2Ocm, 
h=6-7m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.53 existent în trotuarul nr, impare, în dreptul imobilului cu 
nr.99 din str. Vatra Luminoasă. în partea stângă a stâlpului existent, la 3.0 m de 
acesta, este plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=2O-25cm, h=5-6m, iar în 
partea dreaptă, la 3.0 m de stâlp,este plantat un ex. Tilia sp. (tel)'Cu 0=2O-25cm, h=5- 
6m Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent cu păstrarea 
distanţei de 1,5 m feţă de arbore; 

• stâlpul nr.55 existent în trotuarul nr. impare, în partea stânga acces 
imobil cu nr.99. în proximitatea acestda, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există 
plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu 0=5O-6Ocm, h=15-17m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m feţă de arbore; 

• stil/pul nr.56 existent în trotuarul nr. pare, Ih dreptul imobilului cu nr. 
70 din str. Vatra Luminoasă. în proximitatea acestuia, în partea stângă, la 2.5 m de 
acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=2Ocm, h=7m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în partea dreaptă celui existent; 

• stâlpul nr.66 existent în trotuarul pare, în dreptul Imobilului cu 
nr.106B. în proximitatea stâlpului existent în partea stângă la 4,0 m există plantat în 












alveolă un ex. Tilia sp.(tei)-puiet, cu 0=7cm, h=4m. Stâlpul nou proiectat se va monta 
în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.68 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.106B. La 1.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex. Tilia sp. 
(tei) cu 0=15cm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâlpului existent, la distanţa de 6.0 m 
de acesta este plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm) cu 0=8Ocm, h=13-15m Stâlpul 
nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă 
de arbore; 

• stâlpul nr.69 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.105. în proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 2.0 m de acesta există 
plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=35cm, h=7-8m, iar în partea dreaptă, la distanţa de 3- 
3.5 m, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu 0=25cm, h=7-8m. Stâlpul nou proiectat se 
va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.70 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.108. în stânga stâlpului existent, la 1,5 m de acesta este plantat în alveolă un ex. 
Tilia sp.(tei), 0=2Ocm, h=7-8m, iar în partea dreaptă, la 4,0 m de stâlp- un ex. Acer 
sp.(arţar) 0=35cm, h=6m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.72 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.108. în stânga stâlpului existent, la 4,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. 
Tilia sp.(tei), 0=15-2Ocm, h=5-m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui 
existent; 

• stâlpul nr. 73 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul 
imobilului cu nr.111. în în partea dreaptă a stâlpului existent, la 1.0 m de acesta există 
plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu 0=8Ocm, h=15m, iar în partea dreaptă, la 4,0 m se 
află plantat un ex. puiet Tilia sp. (tei) 0=7cm, h=2m. Stâlpul nou proiectat se va monta 
în dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.75 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 

nr.115. în în partea stângă stâlpului existent, la 1.5 m de acesta, există plantat în 
alveolă un ex. Tilia sp. (tei) puiet, cu 0=7cm, h=1,5m. Stâlpul nou proiectat se va 
montai în dreapta celui existent; j 

• stâlpul nr.77 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu 
nr.117. în partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat în 
alveolă un ex. Tilia sp.(tei) puiet, 0=1 Ocm, h=3m, iar în partea dreaptă, la 2,5 m de 
stâlp există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu 0=1Ocm, h=3,5m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de 
arbore; 

• stâlpul nr.80 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu 
nr.108bis, în dreapta aceesului în incintă. în partea dreaptă a stâlpului existent, la 4,0 
m de acesta se află plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), 0=45cm, h=7-10m. 
Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 
m faţă de arbore; 

• stâlpul nr.89 existent în platbanda verde din trotuarul din str. Pierre 
de Coubertine, în dreptul blocului nr.3. în partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de 
acesta se află plantat un ex. Robinia L. sp.(salcâm), 0=4Ocm, h=10-12m. Stâlpul nou 
proiectat se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de 
arbore; 

• stâlpul nr.24 existent în platbanda verde din trotuarul nr pare din str. 
Vatra Luminoasă. în partea spatele stâlpului existent, la 2,0 m de acesta se află plantat 
un ex. Acer sp.(arţar), 0=3Ocm, h=10-12m şi respectiv un ex. Fraxinus sp. (frasin), 
0=25-30 cm, h=10-12 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu 
păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arborii din proximitate; 
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• stâlpul nr.32 existent în trotuarul nr pare din str. Vatra Luminoasă. în 
proximitatea acestuia (stânga/drepta) la 3,0 - 4,0 m de acesta se află plantat un ex. 
Ttlia sp.(tei), 0=15cm, h=6 m şi respectiv un ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=35 cm, h=8-9 
m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 
1,5 m faţă de arborii din proximitate; 

• stâlpul nr.37 existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă 
(în dreptul imobilului cu nr.69). în proximitatea acestuia, la 3,0 m de acesta se află 
plantat un ex. Tilia sp.(tei), 0=15cm, h=6-7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
dreapta celui existent; 

• stâlpul nr.39 existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă 
(în dreptul imobilului cu nr.75). în proximitatea acestuia, la 2,0 m de acesta se află 
plantat un ex. Tilia sp.(tei), 0=2Ocm, h=7-8 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate; 

• stâlpul nr.41 existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă 
(în dreptul limitei de proprietate dintre imobilul cu nr.79 şi 81). în proximitatea acestuia, 
la 1,5 m de acesta se află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=4Ocm, h=9-10 m. 
Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă 
de arborele din proximitate; 

• stâlpul nr.43 existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă 
(în dreptul imobilul cu nr.87). în proximitatea acestuia, la 2,0 m de acesta se află 
plantat un ex. Tilia sp.(tei), 0=2Ocm. h=9-10 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în 
dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va 
executa numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile 
înainte de începerea lucrjării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. | 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel 
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea 
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, 
precum şi păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus 
(conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şf suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantarea gazonului (acolo unde este cazul). 

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea 
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau 
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coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi 
oprită şi reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru 
defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism din 03.05.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea 
acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009. 

Prezentul aviz modifică /completează avizul nr. 4915,8055/1631827,1652411 
emis de Direcţia de Mediu în data de 07.09.2018, ca urmare a solicitării S.C. IMSAT 
S.A. BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664819/27.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9615/28.09.2018 şi a documentelor depuse la acesta. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3ex./ 04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www. pinb.ro/institutii/Drimaria/dlrectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consult 

are.php pe data de.. 
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Nr. 9730,9734/1666034/ 0 a OCT 2313 


Către: Compania Municipali - Managementul Traficului Bucureşti 
St. Aristide Demetriade nr. 2, et 2, birou 6, sector 1 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - St. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Proiectare pentru autorizare şi proiectam tehnică de execupe 
semnaforizări 101 intersecpUtreceri de pietoni şi modernizare (integrare BTMS) 59 
de Intersecpi semaforizate şi obpnere certificate da urbanism, avize conform 
Certificat, autorizaţii de construire - şos. Colentina (tronson şos. Ştefan cel Mare - 
capăt linie tramvai 21), sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. nr. 1951/02.10,2018, înregistrată ia P.M.B. cu nr. 
1666034/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9730/02.10.2018, 9734/03.10.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea: .Proiectare pentru autorizare şi 
proiectare tehnică de execupe semnaforizări 101 intersecţu/treceri de pietoni şi modernizare 
(integrare BTMS) 59 de intersecţii semaforizate şi obpnere certificate de urbanism, avize 
j conform Certificat, autorizaţii de construire - şos.^Colentina (tronson şos. Ştefan cel Mare- 
1 capăt linie tramvai 21), sector 2", conform documentaţiei depusă (C.U. 1 > 

din 03.05.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

03.08.2018 emisă de Agenda pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de 
coordonare reţele edilitare, avizul Primarului sectorului 2, aviz favorabil ADP sector 2, 
Comisia Tehnică de Circulaţie, Brigada Rutieră), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 4262m, pentru upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării lor în 
sistem de management de trafic (BTSM) a 14 intersecţii de pe percursul şos. Colentina, 
astfel: 

1. şos. Colentina - şos. Ştefan cel Mare: 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia multitubulară, existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului; 

- montare semafoare prin vehicul pe stâlpi de bază; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor şi dispozitiv acustic. 

2. şos. Colentina - aleea Câmpul Moşi: 

- montare automat de dinjare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

• montare-semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi ■ filatoare/prim vehicul cu 






























• realizarea de cabluri electrice în spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 
prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul Irafo/punct de branşament la cel mai apropiat 
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate); 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizata multitubuară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=60m 

3. şoe. Colentina - str. Ziduri Moşi: 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

- monitorizare trafic; 

- montare dispozitive acustice nevăzători; 

- dotarea intersecţia cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizata muftitubulară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=410m 

4. şos. Colentina - în dreptul magazinului Kaufland- str. Vladislav Voievod: 

• montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; | 

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi fflatoare/prim vehicul cu' 
LED; 

- monitorizare trafic; 

- montare dispozitive acustice nevăzători şi push-buton; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• montare dispozitive acustice nevăzători şi push-buton; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă. în zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=70m 

5. şos. Colentina - str. Teiul Domnei: 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

- montare semafoare de vehlcule/tramvai/pletoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

- monitorizare trafic; 

• montare dispozitive acustice nevăzători; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

- - aa completează cu console pe braţele intersecţiei ac&lQJLindanu există; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 

echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului. _ 

L*475m 
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6. şos. Colentina-RATB Suveica: 

- lucrări de semaforizare a trecerii de pietoni; 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

• montare dispozitive acustice nevăzători şi push-buton; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

- montare stâlpi console pentru fiecare sens de circulaţie; 

- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 
prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punct de branşament la cel mai apropiat 
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate); 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia muftitubulară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului; 

• realizarea a două insule având rol de refugiu pietonal precum şi de amplasare a 
echipamentelor aferente instalaţiei de semaforizare, semafoare de 
vehicule/pieton/tramvai şi indicatoare rutiere; insulele cu rol de refugiu vor fi 
limitate de borduri de piatră naturală, vor fi presemnalizate şi se vor face marcaje 
vizibile pe timp de noapte pentru ghidarea traficului înaintea acestora; refugiile vor 
fi prevăzute cu semnalizare luminoasă, indicatoare, rampe de acces pentru 
persoane cu dizabilităţi; 

- se vor corela semafoarele auto cu cel de pietoni şi de tramvai; f 

- semafoarele amplasate pe cele două insule cu rol de refugiu vor fi vizibile de pe 
insulele cu rol de refugiu. 

- L=247m 

7. şos. Colentina - str. Doamna Ghlca: 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

- monitorizare trafic; 

- m ontare dispozitive acustice nevăzâto ri; ~~ 

- - dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există; 

- realizarea de cabluri electrice în spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 
prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punct de branşament la cel mai apropiat 
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate); 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă în zona de ampriză a 

- tramvaiului. 

- L=740m 

8. şos. Colentina - str. Cremeniţa: 

- lucrări de semaforizare a trecerii de pietoni; 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil 
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montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

montare dispozitive acustice ne văzători şi push-buton; 

dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

montare stâlpi console pentru fiecare sens de circulaţie; 

realizarea de cabluri electrice în spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 

prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 

semaforizare de la postul trafb/punct de branşament la cel mai apropiat 

consumator (valabil unde canafizaţiile sunt vechi şi deteriorate); 

se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 

echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 

se vor poza în canalizaţia muttitubulară existentă în zona de ampriză a 

tramvaiului; 

realizarea a două insule având rol de refugiu pietonal precum şi de amplasare a 
echipamentelor aferente instalaţiei de semaforizare, semafoare de 
vehicule/pieton/tramvai şi indicatoare rutiere; insulele cu rol de refugiu vor fi 
limitate de borduri de piatră naturală, vor fi presemnalizate şi se vor face marcaje 
vizibile pe timp de noapte pentru ghidarea traficului înaintea acestora; refugiile vor 
fi prevăzute cu semnalizare luminoasă, indicatoare, rampe de acces pentru 
persoane cu dizabilităţi; 

se vor corela semafoarele auto cu cel de pietoni şi de tramvai; 

semafoarele amplasate pe cele două insule cu rol de refugiu vor fi vizibile de pe 

insulele cu rol de refugiu, 

L=270m 


îtAiS; 


9. şos. Cplentina - str. Maior Vasile Băcilă: 
montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil B' 
montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

monitorizare trafic; 

montare dispozitive acustice nevăzători; 

dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există; 

realizarea de cabluri electrice în spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 

prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 

semaforizare de la postul trafo/punct de branşament la cel mai apropiat 

consumator (valabil unde canalizape sunt vechi şl deteriorate); 

se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 

echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 

se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă în zona de ampriză a 

tramvaiului. 

L=375m 

10. şos. Colentina-şos. Fundeni: 

montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 


LED; 

monitorizare trafic; 

montare dispozitive acustice nevăzători; 

dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 
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- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 
prin tuburi de protecţie Tn vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafb/punct de branşament la cel mai apropiat 
consumator (valabil unde canalizare sunt vechi şi deteriorate); 

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii a) BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizata multitubulară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=765m 


11. şos. Cotentina - str. Sportului: 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

- monitorizare trafic; 

- montare dispozitive acustice nevăzători; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

- realizarea de cabluri electrice în spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 
prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punct de branşament la cel mai apropiat 
consumator (valabil unde canalizările sunt vechi şi deteriorate); 

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 

echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizata multitubulară existentă tn zona de ampriză a 
tramvaiului. 1 

- L=390m 

12. şos. Colentfna - str. Codalblţei (depou RATB): 

- monitorizare trafic; 

- pentru fiecare semnafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizata multitubulară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=45m 


13. şos. Cotentina-str. Nicolae Cănea: 

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; 

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pletoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED; 

- monitorizare trafic; 

- montare dispozitive acustice nevăzători şi push buton; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor şi dispozitiv acustic 
pentru nevăzători; 


- realizarea de cabluri _eJectrice_în_spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase _ 

prin tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a 
semaforizare de la postul trafo/punct de branşament la cel 
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate); 

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu exis 
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- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii a) BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă fn zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=370m 

14. şos. Colentina - In dreptul liniilor de întoarcere a tramvaiului (tramvaiul 
nr.21): 

- se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază; 

- monitorizare trafic; 

- montare dispozitive acustice nevăzători şi push buton; 

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

- realizarea de cabluri electrice In spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase 
prin tuburi de protecţie In vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul tralb/punct de branşament la cel mai apropiat 
consumator (valabil unde canalizările sunt vechi şi deteriorate); 

- pentru fiecare semnafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic; 

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile optice 
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă în zona de ampriză a 
tramvaiului. 

- L=45m 

- lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

- iarba şi plantele perene se vor înlocui la finalizarea lucrărilor; 

j terenul se va aduce la starea Iniţială. J 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicutar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia—înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea-contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz,. aveţLobligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la staiea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate tn prezentul aviz de spedalilate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, KLb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută l^r^ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 
DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


: f V: 


ROMANIA 

191B 701B | sApB^TDQLM iMPUfUNi 


Nr. 4450, 9605/1628970,1664654/. .1^ vi 


CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sectorul 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Polîgrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Afluentului, 
sector 1, Bucureşti " 

Referitor la solicitarea depusă de Apa Nova Bucureşti S.A. f 
. '. împuternicit al TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P M.B cu nr. 
1628970/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4450/30.05.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664654/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.9605/28.09.2018, prin carej solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Afluentului, 
sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 791 R/1571878 din data de 
20.12.2017 împreună cu planurile anexă, Documentaţie tehnică, Clasarea Notificării 
8.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-dilitare, Aviz de traseu emis de 
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea se va executa astfel: 

• înlocuirea reţelei publice de canalizare existentă în zona mediană a carosabilul 
din str. Afluentului (între str. Fluviului şi Calea Plevnei) cu o reţea de canalizare 
din PVC pe acelaşi traseu cu cel existent. Traseul lucrării are lungimea de 225 
m şi este realizat între căminul de iripecţie existent la intersecţia str Afluentului 
cu Calea Plevnei şi căminul de inspecţie existent pe conducta de canalizare 
existentă pe str. Fluviului; 

• cămăsuire conductă de canal existentă pe o lungime de 22 m, între căminele 
CVI şi CV2 existent la intersecţia cu Calea Plevnei; 

w realizare 5 cămine de vizitare noi; 

• realizare guri de scurgere noi amplasate la marginea carosabilului, lângă 
bordura trotuarului; 

• înlocuire 27 racorduri de canalizare existente, 
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Lucrările se vor executa prin săpătură manuală, lăţimea săpăturii fiind de 0.8 m, iar 
pentru lucrările de cămâsuire a conductei existente, lăţimea săpăturii va fi de 1.00 
m-1.10 m. 

- urmare a verificării efectuate pe_ teren în data de 13.06.2018, s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul lucrării. în dreptul imobilului cu nr.19, la limita de proprietate 
din trotuarul aferent imobilului există plantat un arbore din specia Fraxinus (Frasin) 
având 0=6Ocm şi h=10m; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condicilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, constructorul va lua 
măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1 m faţă de arbore, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul acestuia şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare.^ 

în cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în 
apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 791R/1571878 din data de 20.12.2017 împreună cu 
planurile anexă. Pentru price modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Pentru orice modificare în traseul lucrării apărută ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



Insp. 


oaocz ara 


întocmit. 


Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 4452, 9602 /1628972,1664669 /. 


1 1 oct 2 mg 



ROMÂNIA 

701 B I sArbATDWM MPRtUNÂ 


CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sectorul 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea:"înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Nicoiai Gogol 
, sector 1, Bucureşti" 

Referitor la solicitarea depusă de Apa Nova Bucureşti S.A. prin ■ 

- împuternicit al TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la Pt’.B. cu 
nr.1628972/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4452/30.05.2018 şi cr.npletată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664669/27.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9602/28.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării“ înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Nicoiai 
Gogol , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 792R/1571^79 din data de 

20.12.2017 emis* de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Documentaţie tehnică, Clasarea Notificării ' ; " °3.2018 emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea se va executa astfel: 

• înlocuirea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă existentă în carosabilul 
str. Nicoiai Gogol pe partea numerelor pare, cu o conductă de apă potabilă 
nouă de lungime de 79 m, din intersecţia str. N. Gogol cu str. Turgheniev Ivan 
şi până Ia capătul str. N.Gogol, pe acelaşi traseu cu cel al reţelei existente. 
Noua conductă se va lega la conducta de apă potabilă existentă pe str. 
Turgheniev Ivan. 

• înlocuirea unui nr. de 4 branşamente (aferente imobilelor cu nr. poştale: 1, 2A, 
2, 3). Lungimea totală a branşamentelor va fi de 40 m; 

• realizarea unui hidrant de incendiu, amplasat subteran la capătul str. Nicoiai 
Gogol; 

• realizarea unui cămin de plastic (pentru purjă), amplasat la capătul reţelei din 
str. Nicoiai Gogol, în dreptul imobilului cu nr. 2; 

Lucrările se vor executa prin săpătură deschisă realizată mecanic sau manual, 
lăţimea săpăturii fiind de 0.7 m, iar carosabilul se va dezafecta pe o lăţime de 1.7 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018, s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul lucrării. în proximitatea traseului branşamentului aferent 
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imobilului cu nr.1 din str. N. Gogol, în trotuar există arbori plantaţi în alveole, în 
aliniament, astfel: 

• 1 ex. din specia Fraxinus (Frasin), puiet cu 0=7cm, h=4 m, localizat la 1 m 
de stâlpul de iluminat din dreptul imobilului; 

• 1 ex. din specia Ulmus (Ulm), cu 0=20 cm, h=8 m, localizat la 2.5 m de limita 
dreapta a porţii de acces în imobil; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei reţelei de apă proiectate/branşamentelor faţă de 
arbori la 1.5 m, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materiatului dendrologic aflat în 
apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4 . lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 792R/1571879 din data de 20.12.2017 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă. Pentru oriţe modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOII 
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M PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 

io. o ct m 


ROMÂNIA 


101B7D1B siRBÂTOPIM ÎMPOiUNÂ 


Nr. 6869, 9457//1645203,1663686//. 
Către: 


Spre ştiin|ă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Alimentare ou energie electrică pentru imobilul din strada Săveni 
>■ ~ \ sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645203//23.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6869//24.07.2018, compjetată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1663686//25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9457//26.09.2018 prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu 
energie electrică pentru imobilul din strada Să veni nr. 79, sector 1, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 185/10TEIDD/S/22004 din 
03.07.2018 emis de Primăria Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării , f V/01.08.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 
31 m, din stâlpul de pe partea imobilelor cu numere poştale pare până în dreptul 
imobilului cu nr. 79 la limita de proprietate cu imobiulul nr. 77; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.10.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 185/10TEIDD/S/22004 din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 

niRFirmn PYPm itiv 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


40. OCT zri 

Nr.7766,9543/1650496,1664342/. 
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ROMÂNIA 

t9l B 201B i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Ţibleş 
'. . sector 6, Bucureşti" 


i 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ^-Distribuţie Muntenia S.A. prin 
Domnul , înregistrată ia P.M.B. cu 

nr.1650496/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7766/10.08.2018 şi completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664342/26.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9543/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării ”Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Ţibleş 
nr.19, sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare şi Fişa de soluţie nr. emis de E- 

distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania 
Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament electric nou pozat subteran din LEA existentă 
pe stâlpul de beton din dreptul imobilului nr. din Aleea Ţibleş. Branşamentul 
electric va traversa spaţiul verde pe care este amplasat stâlpul, va continua prin 
traversarea carosabilului din Aleea Ţibleş, apoi platbanda din trotuarul aferent nr. 
până la BMPT ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, ia limita de 
proprietate. Lungimea traseului branşamentului electric proiectat va fi de 10 m. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că 
traseul lucrării traversează spaţiul verde sub formă de platbandă existentă în 
trotuarul nr. pare din Aleea Ţibleş. în această platbandă se găsesc 2 ex. Prunus 
Cerasifera sp (corcoduş)- puiet, cu 0<7 cm şi plante perene. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0-1.5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăctniior, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare; 

- este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi 
şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, sau reducerea suprafeţei 
aliniamentului prin betonare. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin care se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii 
verzi şî/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, în cazul în care, în urma 
verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată reducerea suprafeţei 
aliniamentului prin betonare sau neaducerea terenului (a starea iniţială se vor aplica 
măsurile legale prevăzute în actul normativ menţionat mai sus. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială, inclusiv replantarea trandafirilor şi florilor existente iniţial în platbandă (dacă 
au fost afectate). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei jucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecfle a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8638/1657212/ 

Către: SC SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX SRL 
Str. Covasna nr. 10, ap. 6, sector 4 



ROMÂNIA 


I9I&-701B I &AB8ATO&IM tMPfceUNi 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului - . din şos. 

Colentina, sector 2, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657212/04.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8638/05.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 27 din şos. Colentina, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul Administraţiei Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 25m, astfel: 

• în carosabilul din interiorul centrului co imercial, din conducta existentă lângă 
rampa de marfă, până în dreptul imobilului alimentat, acces marfă magazin 
Penny. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


întocmit: 
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)irecţia de Mediu _ 

Nr. 8639, 9558//1657253,1664282//. 1 & OCT 2R 


1918 roia sArbAtqrim impreumA 


Către: SC ABAC PROIECT ENERGIE SRL 
Strada Răsăritului nr. 38, Buftea, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilul situat pe strada Nicolae 
Nicoleanu, sector 1, Bucureşti 


O 


O 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1657253//04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8639//05.09.2018, completată prin 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1664282//26.09.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9558//27.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a imobilul situat pe 
|trada Nicolae Nicoleanu, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 467R/1622395 din data de 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării i . . 716.07.2018), lucrarea 

se va executa pe o lungime de 465m, astfel: 

- de la intersecţia cu strada Nadeş prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare până 
în dreptul imobilului cu număr cadastral IE 268861, în incinta căruia se va monta un post 
de transformare şi anvelopă de beton, pe o lungime de 41 Om; 

- prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare, cu montarea a două cabluri de joasă 
tensiune, în lungime de 55m din tabloul general al postului de transformare nou la două 
firide de distribuţie amplasate pe proprietatea investitorului; 

• urmare a verificării pe teren din data de 01.10.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în alveole în trotuarul imobilelor cu numere poştale pare (de la intersecţia 
cu strada Nadeş până în dreptul imobilului nr. 36) şi plantaţie de aliniament stradal, 
adiacentă trotuarului (din dreptul imobilului nr. 34A până în dreptul imobilului nr. 16), 
trotuar cu o lăţime de 1 m şi alveola / platbanda o lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 48: 

- 4 exemplare arbu şti din sp ecia Hybiscus şi plante perene; [f* *1 

o imobil nr. 46 şi nr. 44: *1} 
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- plante perene; 
o imobil nr. 42: 

- 6 exemplare arbuşti din specia Hybiscus şi plante perene; 
o imobil nr. 40: 

- 1 exemplar arbust din specia Roşa; 

- 1 exemplar din specia Pyrus comunis (păr) 0 7cm, h 2m; 

- 1 exemplar din specia Prunus domestica (prun) 0 7cm, h 2m; 

- 1 exemplar din specia Prunus cerasus (vişin) 0 5-7cm, h 2-3m, 

- 1 exemplar din specia Prunus persica (piersic) 0 5-7cm, h 2-3mj 

- 3 exemplare arbuşti din specia Hybiscus; 
o imobil nr. 38: 

- 2 alveole fără arbori plantaţi; 
o imobil nr. 36: 

- 2 alveole fără arbori plantaţi; 

- 1 exemplar din specia Salix - puiet; 
o imobil nr. 34A: 

- plantaţie de aliniament cu plante perene; 
o imobil nr. 34: 

- plantaţie de aliniament cu plante perene; 

- 6 arbuşti din specia Hybiscus; 
o imobil nr. 32 şi nr. 30: 

- plantaţie de aliniament stradal fără arbori plantaţi; 
o imobil nr. 28: 

- 2 exemplare din specia Prunus domestica (prun) 0 10cm, h 3m; 

o imobil nr. 26: 1 j 

- 1 arbust din specia Hybiscus; 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 30cm, h 13-16m în alveolă lipită de imobil; 
o imobil nr. 24: 

- 3 exemplare din specia Rhus Typhina (adevărat oţetar) 0 10cm, h 2-3m; 
o imobil nr. 22: 

- 3 exemplare din specia Rhus Typhina (adevărat oţetar) 0 10cm, h 2-3m; 

- 1 exemplare din specia Acer (arţar) 0 10cm, h 4m; 

o imobil fără număr poştal vizibil, între imobilul nr. 24 şi imobilul nr. 16: 

- 1 exemplare din specia Acer (arţar) 0 15cm, h 5m; 

- 1 exemplar din specia Prunus domestica (prun) 0 5cm, h 2m; 
o imobil nr. 16: 

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) bitulpinal, h 6m; 

- 4 exemplare din specia Fraxinus (puiet). 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr, 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
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direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin 50cm - Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal/alveolelor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei 
situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul 
secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza] şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 467R/1622395 din data de 28.06.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen 
de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit 
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Nr. 8641/1657144/ 

Către: SC APA NOVA SA 


i lucian 


Str. Tunari nr. 60, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
E-mail: office@apanovabucuresti.ro 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul '" din str. Pârgarilor, 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657166/04.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8641/05.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
Racord de canalizare pentru imobilul nr. 26 din str. Pârgarilor, sector 2, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil al ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, până la jumătatea 

limitelor de proprietate. 

• în aproprierea racordului, pe proprietatea vecină, există 1 ex. Populus pyramidalis (plop) 

0 60cm, h 16m. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul 
arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului 
dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor 
menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV , 
Simona-Mariana 
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Nr. 8705/1657704/ 1Q qq T ^ 

Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
E-mail: Office @ apanovabucuresti.ro 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Puişor, sector 5, 
Bucureşti 

Referitor ta cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657704/05.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8705/06.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Puişor, sector 5, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizele emise de PS 
sector 5 şi Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel: 

• în carosabilul str. Puişor, între str. Sirenelor si imobilul nr. 34 din str. Puişor. 

• se avizează execuţia a 5 racorduri şi 4 guri de scurgere. 

• fără afectarea arborelui situat în parcare, în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1,5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere ceîe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. V / 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 8721/1658280/ uu 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 
B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 



ROMANIA 


1914 20TB | sAbeUTORIM ImPOCUnA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Modernizare PTM 3343, reprezentând realizarea traseului electric 
subteran al cablurilor de medie şi joasă tensiune pe str. Jandarmeriei, sector 1, Bucureşti 



o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658280/06.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8721/07.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Modernizare PTM 3343, reprezentând realizarea traseului electric 
subteran al cablurilor de medie şi joasă tensiune pe str. Jandarmeriei, sector 1 ", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 60m, astfel: 

• între separatorii (stâlpii) S 33193 şi S 3343, prin platbandă, până în dreptul noului 
PTM situat la aproximativ 22,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii 
( )• 

• pe traseul lucrării există platbandă cu vegetaţie spontană sub formă de iarbă, cu 
lăţimea de aproximativ 3m, situată între trotuar şi limitele de proprietate. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
Nr.8722/1658277/. IM™ 




ROMÂNIA 


191BT01B SARfiAîOttlM MPPEUNA 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr. 2, a 
pt.5, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Racord electric subteran LES 0,4 Kv şi montarea unor firide de 
distribuţie, contorizare şi protecţie, lucrări executate în domeniul proprietate 
privată" din str. Salubrităţii nr., 

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1658277/06.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.8722/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire privind executarea lucrării “ Racord electric 
subteran LES 0,4 Kv şi montarea unor firide de distribuţie, contorizare şi protecţie, 
lucrări executate în domeniul proprietate privată”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.123/6TEIDD/S/8966 din 
15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ. Fişa de soluţie nr.310773/15.06.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Clasarea 
Notificării ' „ 720.07.2018 emisă de Agenţia pentjxi Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 
de vânzare cumpărare autentificat sub ... ' /16.12.2005, avize individuale E-Distribuţie 
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Apa Nova Bucureşti, Telekom Romania Communications SA, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare lucrări pentru montare firide distribuţie, contorizare şi protecţie - FDCP, 
câte una pentru fiecare bloc, precum şi realizarea unui racord electric subteran -LES 0,4 kV 
între postul de transformare nou şi FDCP-uri. Cablurile electrice se vor poza îngropat pe un 
traseu executat exclusiv pe terenul proprietate privată din str. Salubrităţii nr.49. Lucrările se vor 
executa pe.domeniul privat. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor racordului electric se află vegetaţie crescută spontan pe terenul proprietate 
privată. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m -1.5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor 
sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 123/6TEIDD/S/8966 din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 
împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia acesteia şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Chrii u'dM . ■ n 


%J Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


191* ÎOIB I SA EJ BĂ TOCIM tMRnf UN A 


Nr. 9070/1660586/ 10. OCT 2D‘i 

Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Limanului ‘ 

, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660586/14.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9070/17.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Limanului 
nr. 41, sector 7", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Limanului, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătatea lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9072/1660512 


t o. oct. n% 



* • *** •••• 
ROMÂNIA 


1 BlB ÎOIB SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. 
Sfinpi Constantin şi Elena iv sector 1” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1660512/14.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9072/17.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării " Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Sfinţii 
Constantin şi Elena nr.32, sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. - conform documentaţiei depuse (Certificat de j Urbanism 

nr. ' emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale nr. , Aviz de traseu emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity 
Telecom, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament nou de gaze naturale având lungimea de 3,7 m (2,7 
m în proiecţie orizontală) racordat în conducta de gaze naturale existentă în 
carosabilul din str. Sfinţii Constantin şi Elena, perpendicular pe aceasta. 
Branşamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în şanţ deschis realizat prin 
săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul 
aferent imobilului cu nr. din str. Sfinţii Constantin şi Elena, până la postul de 
reglare-măsurare care se va amplasa la distanţa de 3,5 m de limita din partea 
stânga a proprietăţii imobilului alimentat. Lăţimea şanţului de pozare a 
branşamentului de gaze naturale proiectat va fi de 0.4 m, iar adâncimea minimă de 
montare la capătul branşamentului va fi de 0,5 m. 

2. - urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a 
constatat că pe traseul lucrării, respectiv în trotuarul din dreptul imobilului cu nr 

de pe str. Sfinţii Constantin şi Elena există platbandă de lăţime 1,0 m, în care sunt 
plante perene, dar nu există arbori plantaţi în aceasta. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
refacerea platbandei, inclusiv replantarea plantelor perene din aceasta (dacă acestea 
sunt afectate de execuţia lucrărilor). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

_ I A MIM r . 


Nr. 9144,9455/1661016,1663854/ 



ROMANIA 


101 a- 20TB sAbBATOBIM iMPWEUNi 


Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor ia lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilului . . A din 
str. Johannes Keppler, sector 2, Bucureşti 


Referitor ia adresa dvs. p înregistrată la P.M.B cu nr. 1661016/17.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9144/18.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1663854/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9455/26.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Racordare la reţeaua electrică a 
imobilului nr. 39 A din str. Johannes Keppler, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 3,5m, 
astfel: 

• din stâlpul situat în stânga accesului, în trotuar, pe proprietate private la limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPi 
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MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu •* 



ROMÂNIA 


HHB-201B! sAflBAîoP m ImpreunA 


Nr. 9612/1664670/ 10- 0 CI 2011? 

Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bârlogeni 
, * 1 sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664670/27.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9612/28.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bârlogeni nr. 
52, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12,19m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Bârlogeni, perpendicular, până la 

aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în aliniament, situat în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 





Red:P.RJ3ex.-04,10,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http’j'/www.pmb.ro/institutii/primaria/direcîii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUKBUCUREŞTI i 

/Direcţia da Mediu / f 



ROMAN IA 

tgis-zoia i sAhsAtobim Împreună 


Nr. 6460, 9553/1642560,16640l9,...tZ.^.^ 


CĂTRE, 

S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. 

prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea 
Ghencea . ' \ sector 6, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L, 

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1642560/13.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6460/16.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1664019/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9553/27.09.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea nr. 15B, sector 6, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru "Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr. 

, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric MT 
care se va manşona pe cablul distribuitor de 10 kV aferent PA 1870 Staţia Drumul Taberei, între 
PT1813 - PT5131, cablu existent în trotuarul din str. Prelungirea Ghencea, în dreptul imobilului 
cu IE 227423. Cablul electric de MT proiectat va fi montat subteran pe un traseu ce porneşte din 
trotuarul de pe str.Prelungirea Ghencea (în proximitatea accesului auto în incinta LI DL), 
continuă prin acest trotuar până în str. Dihorului unde continuă prin trotuarul nr. impare din 
aceasta, până la noul PT ce va fi amplasat pe terenul cu nr cadastral IE 234327. Lungimea 
traseului reţelei electrice proiectate va fi de 350 ml, iar la execuţia acestuia nu va fi afectată 
vegetaţia. 

• realizare două branşamente electrice JT, prin pozarea a două cabluri electrice de 
la postul de transformare nou proiectat la firidele de distribuţie, contorizare şi protecţie nou 
proiectate aferente imobilului. Traseul branşamentelor electrice se va realiza pe teren 
proprietate privată. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că pe traseul 
lucrării în domeniul public nu există vegetaţie. în proximitatea locului de maşonare (trotuarul din 
dreptul accesului auto în incinta LIDL) există spaţiu verde cu arbuşti plantaţi, care nu vor fi 

afectaţi de lucrare. 

■ 
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la urma analizăm documentaţia dgsuse « a constatărilor din teren. In oorifomntEfexn 
H.C.G.M.B. nr.304/2099 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că înfeaza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iarla finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la stareş' iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în CU 
nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 

anexă, vizat spre neschimbare şi în baza planul de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art.4, fit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor 
menţionate în prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Da INESCU 



1 0, OCT. 2073 


Red: D.V../3ex./05.10,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www.DmbTo/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohp 


pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


!;:•*/* -.v 

: : Î ■ !J /;• 

România 

T91S701 B | SARBATOOiM ImPOEUMĂ, 


Nr.8972/1659868 


ti oct m 



CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică 
ansamblu rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 1, str. Zeletin, r / ' 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L, 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1659868/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8972/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ' Extindere reţea elecţrică pentru alimentare cu energie 
electrică ansamblu rezidenpal din Municipiului Bucureşti, sector 1, str. 
Zeletin, nr.16”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric jt, 
pe un traseu de lungime 75 m în domeniul public. Cablul electric este pozat în şanţ deschis, 
executat manual cu o lăţime de 0,4 m, pe un traseu care porneşte din postul de 
transformare subteran- PTS 3975 existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. de pe 
str. Zeletin, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Zeletin până în dreptul imobilului cu nr. 

, la firida de distribuţie şi contorizare- FDCP care va fi amplasată în incinta imobilului 
alimentat, cu acces din domeniul public. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018 s-a constatat că în 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr.18-20 din str. Zeletin, există plantaţi în alveole 2 ex. 
Prunus cerasifera sp. (corcoduş), 0=20-30 cm, h=5-7 m, aflaţi în proximitatea lucrării. 
Lăţimea trotuarului este de 1,5 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, l'it. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

PiWentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red.D.V.,/3ex./03.10 2018 - prezentul aviz a fost postat pe sHe-ul PMB 


întocmit, 

Insp. Danielaj/OlNESCU 

10 20 % 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



România 


i9ia 20 ta i sărbătorim Împreună 


Nr.9335/1662196. liOCÎ 201» 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Polizu Ion 
sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. pentru 
ENGIE ROMANIA SA, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662196/20.09.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.9335/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pe str. Polizu 
Ion nr.20, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 

04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze 
naturale nr. emise de Distrigaz Sud Reţdle, Memoriu tehnic, acte 

doveditoare asupra titlului imobilului teren/construcţii, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, RADET Bucureşti, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania 
Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale pozat subteran cu Dn-32 mm şi 
lungime L=9,2 m (8,2 m în plan orizontal), racordat la conducta de gaze naturale 
existentă în carosabilul din str. Polizu Ion, aproape de trotuarul nr. impare. 
Branşamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în şanţ deschis, iar 
traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr.20 
din str. Potizu Ion, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la 
limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a 
constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii.înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



I 

întocmit, 


Insp Daniela VQ 




INESCU 


Red D.V. ./ 3ex705.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpitfwww. Dnb .rp/in sUlulil/primaria/d iredi j/d iradia mediu/aviza arţari in consuHare/aviza arţari In consultam, phc 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9336/1662213/. 


1 2 OCT 2KP 



ROMÂNIA 


19)0 ZOIB sApbATOGIM MP»EUWA 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Nemira , sector 
2, Bucureşti ” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. pentru 
ENGIE ROMANIA SA, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662213/20.09.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.9336/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pe str. Nemira 
nr.8B, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Ordin de lucru, Acord de acces şi Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze 
naturale nr. | emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, 

Dovada titlului imobilului, teren/construcţii, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity- 
Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea 

constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale pozat subteran cu Dn=32 mm şi 
lungime L=3,5m, racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din 
str. Nemira, aproape de trotuarul nr. pare. Branşamentul de gaze naturale proiectat 
va fi montat îngropat în şanţ deschis, iar traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr.8B din str. Nemira, până la postul de 
reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate stânga a 
imobilului alimentat. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a 
constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 


emis de Primăria Sectorului 2 


Certificatul de Urbanism nr. 


Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Jnsp. D ESCU 



Red D.V. / 3ex./05.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD://www,DTTib.PD/înstitutii/pi1marta/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori In consultare. php 

pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


irecţia de Mediu 


Nr. 9555//1664354//. 12-0C12M 



ROMÂNIA 


1910 2010 SARBATOPIM iMPflEUNÂ 


Către: SC Avi Prod Grup SRL 
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr, 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Vorniceni 
i . sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1664354//26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9555//27.09.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul din strada Vorniceni nr. 30, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuşi (Certificat de Urbanism nr. 187/8TEIDD/V/14532 din 

data de 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării . '' 01.08.2018), lucrarea se va 

executa pe o lungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr. 30 la o distanţă de 3m faţă 
de limita de proprietate cu imobilul nr. 28A; 

• urmare a verificării pe teren din data de 02.10.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în plantaţie de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu 
numere poştale pare, trotuar cu o lăţime de Im şi platbanda o lăţime de Im, astfel: 

o imobil nr. 30, la distanţa de 4m faţă de imobilul nr. 28A: 

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) 0 lOcm, h 3-4; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
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direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin Im faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite 
protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestuia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectare celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr.' 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 187/8TEIDD/V/14532 din data de 03.07 2018 emis de 
Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de 
valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9976/1668352/, 


uonzra 



ROMAN1A 


1918 301B SAdBATDOiM IMPDEUNA 


CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 
Bulevardul Uverturii nr.194-200, et.3, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe 
Drumul Gura Putnei şi pe drumuri de servitute, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1668352/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9976/09.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării * Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe Drumul Gura Putnei şi pe 
drumuri de servitute, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Soluţie de 
acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. emise de Distijgaz 

Sud Reţele, Memoriu tehnic,’ Dovada titlu asupra imobilului, teren şi/sauconstrucţii, Aviz de 
traseu emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 Bucureşti, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

• Extindere conductă de gaze naturale MP PE 100 SDR11 Dn 90mm din conducta 
de MP Dn 90mm proiectată pe drumul de servitute cu nr. cadastral IE 230084 (pentru care 
Primăria Sector 3 a emis CU nr. 1249/30.05.2018). Conducta de gaze naturale proiectată va 
fi montată subteran în drumul de servitute_cu IE 230084, apoi prin str. Drumul Gura Putnei 
şi traseul conductei va continua prin drumul de servitute cu IE 228917 (alee de acces), până 
în dreptul imobilului cu nr. IE 228914, unde va avea cap terminal. Lungimea conductei de 
gaze naturale proiectată va fi de 454,0 m, iar aceasta va fi pozată subteran prin săpătură în 
şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m şi adâncimea de 1,2 m. 

• Realizare branşament de gaze naturale pozat subteran, cu Dn 40mm şi lungimea 
L=9 m, pentru imobilul cu nr. cadastral IE 228915 (Drumul Gura Putnei nr.34-36, fost 32-34, 
lot 3). Branşamentul proiectat va fi racordat în conducta de gaze naturale proiectată pe 
drumul de servitute cu IE 228917 (alee de acces), iar traseul acestuia va străbate carosabilul 
drumului de servitute până la PRM - Postul de reglare -măsurare proiectat ce va fi amplasat 
în incinta imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării, pe marginea drumului de servitute cu nr. cadastral IE 230084 (parţial asfaltat) 
şi pe marginea str. Drumul Gura Putnei există vegetaţie crescută spontan (parţial asfaltat). 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 




















teritoriu) Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Menţionăm că la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr363R1631175 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriu) Municipiului Bucureşti, iar prezentul aviz va fi considerat nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red D.V. / 3ex 710.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htto7/wvw.pmb.ro/insblLittE/j>rimai1a/directii/directia m ediu/avijp ar bori in consultare/avize arfapri in consultare.php 
pe data de . ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.8685, 9736/1657612,1665835/. 


1 8 . oct a* 



ROMANIA 


tata îoibi sărbători Împreuna. 


CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

Bulevardul Mărăşeştinr. 28, BI.1, Sc.1, Et.2,Ap.7, Sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 4 
Direcţia Gospodărire Locală 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4 


Scopul lucrării: "Branşament de gaze naturale la imobilul situat pe str. Drumul 
Gilăului sector 4, Bucureşti " 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT 
COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657612/05.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8685/06.09.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1665835/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9736/03.10.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament de 
gaze naturale la imobilul situat pe str. Drumul Gilăului nr.136-138, sector 4, 
Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: | 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic. Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 

emisă de Distrigaz Sud Reţele, Certificat de moştenitor legal 
nr. , Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din 

cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor edilitare: E- Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale noi, individual, pozat subteran, cu 
Dn 32 mm, racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. 
Drumul Gilăului, pe partea nr. pare. Branşamentului de gaze naturale proiectat va 
avea lungimea L=3,5 m (2,5 m în plan orizontal) şi va fi executat perpendicular pe 
conducta de gaze naturale unde se racordează. Traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului cu nr. până la PRM - postul de 

reglare-măsurare care va fi amplasat în firidă, la limita de proprietate a imobilului 
alimentat cu acces din exterior. Pozarea subterană a branşamentului se va realiza în 
şanţ executat prin săpătură manuală, iar lăţimea şanţului va fi de 0,4 m şi adâncime 
de 1,0 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării există vegetaţie sub formă de liane la limita de proprietate a 
imobilului alimentat, iar în interiorul proprietăţii sunt arbori (Robinia sp.- salcâm) a 
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căror amplasament/diametru trunchiului nu a putut fi vizualizat din cauza vegetaţiei 
abundente de la limita de proprietate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

La executarea lucrărilor, constructorul va respecta prevăzute SR 8591/1997 - 
Reţele tehnico-edilitare. Condiţii de amplasare şi NTPEE/2008 - Norme Tehnice 
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale, cu privire la distanţele faţă de arbori. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. DanielaVOINESCU 



Red D V./ 3ex./1010.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httoV/www.Dmb.ro/institutii/primaria/directii/dirBc tia m&diu/svi>g arbo ri in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 


191B loifl sApoAtobim mpoeunA 



Nr. 1765//1606686//... . îM?P” 


Către: SC APA NOVA BUCUREŞTI SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sectorul 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul din strada Intrarea 
Andronache * ' sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1606686//12.03.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1765//13.03.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Racord de canalizare pentru imobilul din strada 
Intrarea Andronache nr. 36, sector 2, v^ comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 247/13A din 10.11.2017 emis 

de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării /19.01.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 

8m, perpendicular pe imobilul nr. 36, din conducta existentă în carosabil, pe partea 
imobilelor cu nr. poştale impare; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2018 s-a constatat că există 
aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 36, paralel cu acesta, de la limita de proprietate 
cu imobilul nr. 38, cu plante perene plantate. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei 
lucrări. 

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentul stradal, la 
finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantaţiei 
de aliniament stradal, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea 
acesteia) sau neaducerea terenului la starea iniţială, se vor aplica măsurile legale din 
actul normativ menţionat mai sus. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 247/13A din 10,11.2017 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu 
planul anexat, vizat spre neschîmbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



O 


întocmit 



Red 'C.UZex. 09.10,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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pe data de „« 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr.6227,9547/1641223,1664034/.....1 & 8SÎ. .*?. 



■ - 
*.>*■ 




.V -* / 

• * , * * 


ROMANIA 

i ate zoia sArbAiootm Iwpueuna 


CĂTRE, 

S.C. BEP UGHT ENERGY S.R.L. 

prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Cremeniţa. sector 2, Bucureşti " 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP UGHT ENERGY S.R.L. prin 
împuternicit , înregistrată la P.M.B. cu nr.1641223/10.07.2018 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr.6227/11.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1664034/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9547/27.09.2018 prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire privind executarea 
lucrării “ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremeniţa nr.5, sector 2, 
Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Pubtic Sector 2, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 

vânzare-cumpărare aut. cu nr. .avize individuale emise de administratorii 

reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice jt, 
alimentate din postul de transformare PTAB 4959 existent pe str. Cremeniţa nr. , pe un 
traseu ce străbate trotuarul nr. impare din str. Cremeniţa până în dreptul imobilului cu nr. , de 
unde traseul se va executa pe terenul proprietate imobil nr , până la nole FDCP-uri prevăzute 
a se realiza în incinta. Lungimea traseului lucrărilor va fi de 280 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate există: 

-1 ex. Acer sp.(arţar) 0= 30cm, h= 7m, aflat la limita de proprietate cu imobilul având 
nr. cadastral IE 204475; 

- 2 ex. arbuşti multitulpinali cu h= 3m, aflaţi de asemenea, la limita de proprietate cu 
imobilul având nr. cadastral IE 204475; 

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, 0= 20-25 cm, h= 10-12 m; 

- 1 ex.. Fraxinus sp.(frasin), 0= 20 cm, h= 10-12 m; 

-1 ex. Ailanthus alttisima sp.(fals oţetar), 0= 20 cm, h= 8 m; 
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-1 ex. Ca talpa sp.(catalpa), 0= 45 cm, h=12 m, bitulpina 

-1 ex. Morus sp.(dud), 0= 60 cm, h= 15 m, plantat în alveolă, la limita de proprietate cu 
imobilul nr. 13-15; 

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, plantat în alveolă, în aliniamentul trotuarului, 

De asemenea, există 3 alveole neplantate în dreptul imobilelor cu nr. 
în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im -1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare , evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte 


materiale; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
ai arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună 

cu planul anexă, precum şi a celor specificate în Fişa de soluţie nr. emisă 

de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători execuţia lucrărilor precum 
şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, 

Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red D V /3ex70910 2018-^pfezerstuî aviz a fost postat pe site-ul PMB 
httDi/www.pmb.ro/institutH/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuîtare/avize arbori In consottare.Dho 

pe data de..- — 
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Nr. 9125/1661005 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


■ • * * * 


. *V 


ROMANIA 

191B 201S I SAfiBÂTORIM ÎmpceumA 


CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: '/Extindere reţea In vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, str.Piscul Crăsani t 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E- 
Distribuţie Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1661005/17.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9125/18.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, str. str.Piscul Crăsani nr. 37A”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat deiUrbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. , Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Contract de vânzare autentificat cu nr. , plan de încadrare în zonă, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel: 

• realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu de JT din 
postul de transformare realizat conform TRD nr. 538793, până la firida de distribuţie şi 
contorizare - FDCP care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului. Traseul de pozare a 
reţelei electrice proiectate pe domeniul public are lungimea de 351 m şi va pomi din postul de 
transformare, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Piscul Crăsani, până la imobilul cu nr. 

, la limita de proprietate cu imobilul de la nr. , Cablul electric vă ff pozat subteran la 
adâncimea de 0,9 m şi respectiv 1,2 m la subtraversări, în şanţ executat prin săpătură cu 
lăţimea de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că pe traseul 
lucrării în domeniul public nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

Tn urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă la acesta şi în baza pianul de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor 
menţionate în prezentul aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


I 


DIRECTOR EXECUTIV, 





Red D.V /3axi09.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 


Direcţia de- Mediu 


Nr. 4441, 9601/1628957,1664643/. 


BUCUREŞTI 


18 . OCt îW 


ROMAN IA 

toiB 201 a i sArbAtorim ImpoeunA 


-■X 


CĂTRE, 

S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

9 

prin 

S.C. TPF INGINERIE S.R.L. 

Bulevardul Al. I. Cuza, nr.44, et.4, ap.lOB, sector 1, Bucureşti 



Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării; “înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Fetiţelor, sector 3, 
Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI prin S.C. 
TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1628957/29.05.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.4441/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1664643/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9601/28.09.2018, prin se solicită emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării înlocuire reţea publică de canalizare pe str. 
Fetiţelor, sector 3, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehinico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă ), lucrarea se va executa astfel: 

■ înlocuirea reţelei publice de canalizare Dn 30 cm de beton, existentă în carosabilul 
din str. Fetiţelor, pe acelaşi traseu cu cel existent. Canalizarea nou proiectată va descărca 
apele uzate în colectorul ovoid 100/500 cm beton de pe Calea Călăraşilor. înlocuirea reţelei de 
canalizare existente se va face prin săpătură deschisă pe o lungime de 159,0 m, între căminele 
CV (intersecţia str. Fetiţelor cu str. Prof. Mitriţă Constantinescu) şi CV (intersecţia str. Fetiţelor 
cu Calea Călăraşilor); 

• Realizare cămăsuire conductă existentă în carosabilul din str. Fetiţelor, pe o lungime 
de 15,0 m, până la Ov ex. (ovoidul existent în Calea Călăraşilor); 

■ Realizare cămine de vizitare noi, prefabricate din beton - 40 buc, amplasate în 
carosabil pe canalul proiectat; 

■ Guri de scsurgere - 8 buc, amplasate la marginea carosabilului, lângă bordură; 

■ Racorduri la reţeaua de canalizare - 20 buc (aferente imobilelor nr. 2,4,8,10,12,14, 
16, 18A, 20, 22, 24-26’,19bis, 19, 17A-B, 15,13, 11, 9, 7, 5), Săpătura pentru traseul 
racordurilor de canal va avea lăţimea de 0,8 m. 

■ Realizare cămine de racord noi-10 buc, amplasate pe proprietatea imobilelor; 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.06.2018, s-a constatat că: 

- la intersecţia str. Fetiţelor cu str. Prof. M. Constantinescu, spre str. Vasile Lucaci 
există un scuar cu vegetaţie şi arbori plantaţi în acesta, care nu vor fi afectaţi de lucrare. 
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-pe domeniul privat aferent ImdbTlUiui nr.~B, îaTtmtta deprapnetatecu domeniul public 
există 4 ex. Fraxinus sp.{ frasin) , 0=40-50 cm, b=15-16m şi 1 ex. Tflia sp. (tei), 0=30 cm, 
h=15m. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 
privind aprobarea Normejor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor 
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) şe constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea 
spaţiilor verzi afectate de lucrare. 

Deoarece lucrările de înlocuire a reţelei publice de canalizare pe str. Fetiţelor se vor 
executa pe străzi aflate în Zona Protejată 3 - Calea Călăraşilor şi parţial Zona Protejată 38 - 
Labirint, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

a # 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp, Daniela VOINESCU 



Fted;D.V.74ex708.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

18 . OCT 

Nr. 4451, 9598/1628971,1664652/.....^. 




ROMÂNIA 


16 3018 SÂPBÂTOniM iMPOEUNÂ 


CĂTRE, 

S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

prin 

S.C. TPF INGINERIE S.R.L. 

Bulevardul Al. I. Cuza, nr.44, et.4, ap.lOB, sectari, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Străzilor Bucureşti 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării; "înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Ion Mincu, sector 1, 
Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI prin S.C. 
TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1628971/29.05.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.4451/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1664652/27.09.2018 j?i la Direcţia de Mediu cu nr.9598/28.09.2018, prin se solie) emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării “ înlocuire reţea publică de apă potabilă pe 
str. Ion Mincu, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, Clasarea Notificării nr.- emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel: 

■ înlocuirea conductei de apă potabilă Dn 100 mm existentă pe str. Ion Mincu (între 
str. Clucerului şi Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici), pe acelaşi traseu cu cel existent în carosabilul 
str. Ion Mincu, pe partea imobilelor cu nr. poştale pare. Adâncimea de pozare a noii conducte 
va fi de 1,5 - 2,40 m, săpătura şanţului de pozare se va executa manual sau mecanic, cu o 
lăţime de 0,7 m. Noua conductă de apă potabilă va avea un traseu de L=330,0 m şi se va lega 
la conductele existente astfel: 

- în căminul de vane existent pe şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici cu legătură la 
conducta Dn 200 mm din fontă (amplasat în carosabil); 

- în căminul de vane existent la intersecţia str. I. Mincu şi str. Barbu Delavrancea, la 
conducta de serviciu Dn 100 mm din fontă existentă pe str. Barbu Delavrancea, în 
carosabil; 

- în căminul de vane de la intersecţia str. I. Mincu şi str. Clucerului, cu legătură la 
conducta de serviciu dn 200 mm din fontă, existentă în galeria edilitară din str. 
Clucerului. 

■ Execuţia unui nr. de 4 hidranţi de incendiu subterani cu vanele aferente, amplasaţi în 
trotuar/spaţiu verde; 
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■ Refacerea unui nr. de 8 branşamente (pt imobilele.6, 6A, 10, 5-7, 9, 11, 17,19) şi 
refacerea legăturii la noua conductă pentru un nr. de 7 branşamente. Căminele de branşament 
aferente se vor amplasa pe proprietatea imobilelor; 

■ Realizarea unui nr de 3 cămine prefabricate din beton în carosabil, aferente 
conductei proiectate; 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2018, s-a constatat că pe str. 
Arh. Ion Mincu, există plantaţie de aliniament pe ambele trotuare. în proximitatea traseului 
lucrărilor de execuţie a branşamentelor/hidranţilor s-a inventariat următorul material 
dendrologic: 

- în vecinătatea locului de amplasare al hidrantului Hp2, la distanţa d=2,0 m, există 
plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei), 0=1 Ocm, h=4,0-5,0 m; 

- în vecinătatea branşamentului nr. 8 (pt. imobil nr.8) la distanţa d=2,0 m de poarta de 
acces în imobil există un ex. Tilia sp.(tei), 0=5Ocm, h=8,0-9,0 m plantat în alveolă în aliniament; 

- în trotuarul din dreptul imobilelor Br6 şi Br6A există plantaţi în alveole 2 ex. de Tilia 
sp. (tei) - puiet, 0=7 cm. h=4 t 0-5,0 m , 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, ' 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor 
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea 
spaţiilor verzi afectate de lucrare. r 

Deoarece lucrările de înlocuire a reţelei publice de apă potabilă pe str. Ion Mincu se vor 
executa pe străzi aflate în Zone Protejate, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului 
emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, din 20,12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi oblig aţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
in Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA - solicită ridicarea exemplarului de 
la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

i t 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile 
Lucaciu , sector 3, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658419/07.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8817/10.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile 
Lucaciu nr. 105-107, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s- 
a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Lucaciu, perpendicular, până la 
aproximativ 1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa -de Mediu . 


n oct. sro 

Nr. 8875/1658828/ 


Către ; SC APA NOVA SA 


Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



România 


1919 2010 sAfJBATOO M IMPPEUNA 



Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică publică a imobilului situat în Intrarea 
Navigatorilor sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658828/10.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8875/11.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racordare la reţeaua electrică publică a imobilului situat în Intrarea 
Navigatorilor nr. 4, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Valului (cămin de inspecţie existent), 
intersecţie cu intr. Navigatorilor, în carosabilul intr. Navigatorilor (cămin de racord 
cu rol de disipare a energiei). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E 
Simona-Marxi 



întocmit: 



PARASCA 


Red:P.R73ex./10.10.2QTteg ^j^3 ^Sviz a fost postat pe site-ul PMB 
httpV/www, pmb.ro/inslitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori Jn_consultare/avize_ arbori _in_consultare a php f pe data de . 


% 


Bd Regina Elîsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 
Tel: 021,305.55.00 
http://www.pmb. ro 



9 

UKAS 

*"£383** 

uoim-no iw 001 


kw 

















0 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞŢţ 


^9H8f DireCgS deldediH 

i 

Nr. 8969/1659690/ 18. OCT. ^* 


•' I ia 



* ROMÂNIA 




îţna-rma i sâbbAtorim ImpdeunA 
■ | 


\i 


Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Str. Mărăşeşti nr. 28, sector 4 
E-mail: 



Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Grădiştea sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., Înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659690/12.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8969/13.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Grădiştea nr. 4, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de trseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şi trotuarul str. Grădiştea, pe partea nr. impare, 

perpendicular, până la aprovimativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul aferent trotuarului traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

i 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriu! Municipiuiui Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Insp. Roxana PARASCA 




DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona 
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Nr. 8973/1659867/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 



Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Oastei r >, sector 1, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659867/12.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8973/13.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Oastei nr. 10, sector 1”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 84m, astfel: 

• Din T4068 situat în trotuarul str. Oastei, pe partea cu nr. pare, prin trotuar, până la 

limita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandele aferente trotuarului traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii,. 

DIRECTOR EXECUTIV, 




i fcoci m 


Red:P.RV3ex.-10.10.2016 * prezentul aviz a fost postat pe site-uT PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia <ie Mediu . s 



ROMANIA 

10l§ JOI S SĂRiilOT M ' MPOfUNĂ 


Nr. 9007/1659897/ 


1Î0CT W» 


Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 



Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Făgetului şi pe drum de servitute, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659897/13.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9007/14.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Făgetului şi pe drum de servitute, sector 3", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 119m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumul Gura Făgetului din dreptul imobilului 
cu nr. 79, prin carosabil, pe drumul de servitute, până la aproximativ 3m faţă de 
limita din partea stângă a imobilului nr. 69 din Drumul Gura Făgetului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR evir/Mrw.# 
Simona-Mariana 
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'Directa «teMediu •- 

Nr. 9010/1660179/ 

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 


fIowânia 

nDia îoiafkraeiTwiM HwppeunA 


I 



Str. Mărâşeşti nr. 28, sector 4 

E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţia a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Binelui, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660179/13.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9010/14.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţia a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Binelui, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 57m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul (drum neasfaltat) Drumului Binelui, în dreptul 
imobilului nr. 244, prin drum, până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 252 
din Drumul Binelui. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUm*^, 
Simona-Mariana $&PA °<*\ 


Red;P. R73exVl 0.10,2016 -i 


□ntrft aviz 


'3’jQ I, 

viza Asistat pe site-ul PMB 


întocmit: 

In sp^Rpxana fARASCA 


http;tfwww pmb.ro/institutii/prifmiMdirectii/dirafiM^ mediu/avize_arboriJn consultare/avize„arbori_in_consultare.php , pa data de. jp . .. 
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Nr. 9069/1660506/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

+ j ' +' 

18 ;QCt^ 


Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 



ROMÂNIA 

ÎPIB-ZQIB . SĂRBĂTORIM MORţtlNÂ 



Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

i f 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Magnoliei r , sector 2, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660506/14.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9069/17.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Magnoliei nr. 71, sector 2, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 11,4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Magnoliei, perpendicular, până la 
aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTA 
Simona-Mariana Pi 



întocmit: 

4PARASCA 

- 
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httpy/www.pmb.ro/institutri/primaria/directri/directia mediu/avize. arbonjn_consultare/avize_arbori_in_consullare.php , pe data de. .T 



m 

9 

BC100) * HO MWH OOI 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tei: 021,305.55.00 
httpV/www pmb.ro 
















o 


o 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia delBeâu 


Nr. 9071/1660508/ 



Către : SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 



ROMÂNIA 

iota 2 otb i sApbAtqqim ImpgeunA 



Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

■f * 

Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Doamna Ghica 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660508/14.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9071/17.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Doamna Ghica nr. 64 A, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 27m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul din Aleea Bistricioara, perpendicular, până la 
aproximativ 0,2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există dale înierbate. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 



întocmit: 


Red: P.R73ex./10.10.2018 - prezentu^&îîtftieSfpostat pe sîle-ul PMB 
http://www.pmb ro/institutii/primaria/directii/direclia_mediu/avize_arboriJn_consullare/avize_artîorijn_consulţare php , podata de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Qirecpa deMedb 


-a* 


!? 


România 

toiaioiâ SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 9331/1662024/ \ fl. OCT ^ 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Robăneşti sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662024/20.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9331/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Robăneşti nr. 43, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. 

-/I2.09.2018, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 8m (branşament) + 6m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Robăneşti, perpendicular, până la 
limita din partea stângă a limitei de proprietate. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXi 
Simona-Mari, 




întocmit: 
xaaa PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Directa de Mediu 




1918 7018 SAPBAlOPi M ÎM PP EUNi 


Nr.9332/1662025 


CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, et 6-8, sector 2, Bucureşti 


\j 


în atenpa Doamnei Câtjan Alina 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă la imobilul situat pe str. Iarba 
Câmpului , sector 4, Bucureşti " 

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA BUCUREŞTI S.A., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1662025/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9332/21.09.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branşament de apă 
potabilă la imobilul situat pe str. Iarba Câmpului nr.59, sector 4, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: , , 

1. Confomj documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nrj din 

18.05.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ,. Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul Primăriei 
Sector 4, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud 
Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Telekom Romania Communications SA, Luxten, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 

de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. , plan de încadrare în 

zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, pozat subteran, având diametrul Dn 20 
mm şi lungimea L=9,0 m. Branşamentul de apă potabilă proiectat va fi alimentat din reţeaua 
publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str.larba Câmpului, în apropierea 
trotuarului aferent numerelor pare. Traseul branşamentului de apă potabilă traversează parţial 
carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de branşament ce va fi 
amplasat în incinta imobilului alimentat, aproape de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării executat pe domeniul public nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

Tn urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
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ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători pentru lucrările executate şi 
de respectarea prevederilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



1 toci a* 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr.9333/1662204.. 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2,021968, Bucureşti 




ROMANIA 


isiH lom sAbbAtobim I m pb eun A 



Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 



Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. 
Drumul Plaiul Cornului . , sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L.., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662204/20.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9333/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. 
Drumul Plaiul Cornului nr.10-14), sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depusec(Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
nr , Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Certificat de adresă poştală nr. emis de PMB - 

Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru, Autorizaţia de Construire nr. 

emisă de Primăria Sector 1 Bucureşti, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare branşament nou de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm şj lungimea de 4,Om (3,0 m în plan orizontal), racordat la conducta de gaze 
naturale existentă, pozată subteran pe Drumul Plaiul Cornului. Branşamentul de 
gaze naturale va fi montat îngropat pe un traseul ce va traversa parţial Drumul Plaiul 
Cornului (drum pietruit) în dreptul imobilului alimentat, la 1,0 m de limita de 
proprietate dreapta a acestuia, până la postul de reglare-măsurare ce se va amplasa 
în firidă, pe proprietatea imobilului alimentat. 

Din documentaţia tehnică reiese că în prezent imobilul poartă nr. poştal 
provizoriu nr. din Drumul Plaiul Cornului (conform Certificat de adresă poştală 
nr.1478448/624/15.02.2017 emis de PMB - Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. în incinta imobilului, la 
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limita de proprietate cu domeniul public, există vegetaţie şi arbori plantaţi, 
faţă de care se va păstra distanţa conform SR 6591/97- Reţele tehnico-edilitare. 
Condiţii de amplasare şi NTPEE / 2008 - Norme tehnice privind proiectarea, 
executarea, exploatarea sistemelor de gaze naturale. 

în urma analizării documentaţiei depusa, şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.MB. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de 

Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare. 
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, Iii. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 
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Direcţia de Mediu 
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Nr. 7448, 9549//1648870,1664071//.. .".... 



ROMANIA 

1916 301§ SĂRBĂTORIM iMPREUNĂ 


\i- 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

Strada Vitan nr. 11, bloc 59, scara 1, etaj 4, apartament 19, sectorul 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a imobilul din strada Sfânta Treime 
i ' sector 2, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648870//03.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7448//06.09.2018, completată prin documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1664071 //26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9549//27.09.2018, prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordare la 
reţeaua electrică a imobilul din strada Sfânta Treime nr. 46, sector 2, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. * , emis 

de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre nescnimbare, memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării nr. ’ 725.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti), lucrarea se va executa prin trotuar, pe o lungime de 5m; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 176/14S din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă;— 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-Marian 


Red. C.l./3ex-11 

htij:. l i l www.pnîb. 


pe data de. 
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site-ul PMB ^ 

(la medi u/avi je arbori In can5uHare/aviz& arbori In consulta na .clip 




Bd. Regina Ellsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti România 

Tel: 021.305.55.00 
http://www.pmb.rD 


V 

UKAS 


O 

II 







001 






















o 






ROMAN IA 

lfH6~20îfi I SAOBATOBIM tMDOEUNA 



Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă:ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul r 
din str. Tudor Vianu, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661014/17.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9124/18.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul nr. 14 din 
str. Tudor Vianu, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare,Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 12m(branşament 4m + racord 8m), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Tudor Vianu, perpendicular, până la 
aproximativ 1 m şi 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în alinaiment, la o distanţă de aproximativ 6m faţă de 
|ucrare. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, 
se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

t 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apăruta ulterior emiterii prezentului aviz, avep -dgugsşă 
soliotării revizuirii avizului Înainte delnceperea execaţtesl: i _i be 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerifterenuluila starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. rtr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



POPA 


întocmit: 




1 6. Oft 2018 
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Nr. 9328/1662210/ 




/ 

Către: SC A VIPROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
E-maii: 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Măgura Văii' „ sector 2, 

Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662210/20.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9328/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Măgura Văii nr. 42 A, sector 2, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Văii, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana P 



Q jŞ 

^QîNnyţţS: 
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Direcţia de Mediu 

ia OCI M 


Nr.6227,9547/1641223,1664034/, 



ROMAN IA 


IJIf ÎLI» Slfr'tîAfCWV VK- imiA 


CĂTRE, 

S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. 

prin 


DUMITRU IONUŢ 

Strada Profesor Ion Ursu nr. 18, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Cremeniţa sector 2, Bucureşti" 


Având in vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. prin 
împuternicit- Domnul Dumitru lonuţ, înregistrată la P.M.B. cu nr.1641223/10.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.6227/11.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1664034/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9547/27.09.2018 prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire privind executarea 
lucrării * Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str: Cremeniţa nr.5, sector 2, 
Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism J1016 din 

14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr.323293/17.07.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr. 

/08 08.2018 emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării 
nr 23.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. cu nr. J0.05.2013 .avize individuale emise de administratorii 

reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice jt, 
alimentate din postul de transformare PTAB 4959 existent pe str. Cremeniţa nr.39, pe un 
traseu ce străbate trotuarul nr. impare din str. Cremeniţa până în dreptul imobilului cu nr. 5, de 
unde traseul se va executa pe terenul proprietate imobil nr. 5, până la nole FDCP-uri prevăzute 
a se realiza în incinta. Lungimea traseului lucrărilor va fi de 280 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate există: 

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0= 30cm, h= 7m, aflat la limita de proprietate cu imobilul având 
nr. cadastral IE 204475; 

- 2 ex. arbuşti multitulpinati cu h= 3m, aflaţi de asemenea, la limita de proprietate cu 
imobilul având nr. cadastral IE 204475; 

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, 0= 20-25 cm, h= 10-12 m; 

-1 ex.. Fraxinus spŢfrasin), 0= 20 cm, h= 10-12 m; 

-1 ex. Ailanthus alttisima sp.(fals oţetar), 0= 20 cm, h= 8 m; 
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-1 ex. Ca lalp a şp. (catajpşj), 15= 2f5 cm,~b=T2 nŢIfT» 

— 1-eac. Monis şp.ţdud), 0 = 60 cm,tî= 15 m.jjlartlafflfl fBwecffiLla^aa»ae|>iL4nr» itrttn*a 

-1 ex. fraxinus sp. (frasin) puiet, plantat In alveolă. In aliniamentul trotuarului; 

De asemenea, există 3 alveole neplantate in dreptul imobilelor cu nr. 19 şi 25. 

Tn urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im - 1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte 

materiaje; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 396R/1621016 din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, precum şi a celor specificate în* Fişa de soluţie nr. 323293/17.07.2017 emisă 
de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii 
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători execuţia lucrărilor precum 
şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ' 
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Nr. 8021, 9545, 9960//1652569,1664031,1668067//.... 1.8. ? - 01B 

Către: SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL 

Strada Sergent Ion Nuţu nr. 33, etaj 1, camera 2, sectorul 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, sectorul 6, Bucureşti 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorul 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat în bulevardul luliu Maniu * , sector 6, Bucureşti 

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1652569//20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8021//21.08.2018, completată cu 
documentaţiile înregistrate ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 166403jl//26.09.2018 
şi nr. 1668067//08.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9545//27.09.2018 şi nr. 
9960/09.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
în bulevardul luliu Maniu nr. 15H, sector 6, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 584R/1636679 din 

02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării t şi Plan de 

coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va 
executa pe o lungime de 650m, din staţia~Râzoare prin manşonare în trotuarul străzii 
Lujerului, în dreptul complexului Cora, apoi prin trotuarul bulevardului luliu Maniu, 
continuând prin aleea din spatele blocului P21 (bulevardul luliu Maniu nr. 17) până la 
limita de proprietate a imobilului în cauză; 

• urmare a verificării pe teren din data de 12.10.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

- arbori în spaţiul verde din lateralul şi spatele blocului P21 din strada luliu Maniu nr. 1 7; 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării. 

în proximitatea arborilor din spaţiul verde din lateralul şi spatele blocului P21, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul 
lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin Im faţă de arbori, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în 
timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, 
existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) diiji Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru ojice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 584R/1636679 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare 
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edititare şi stradale şi are termen de valabilitate 
1 an de la data emiterii. _: 



DIRECTOR EXECUTIV, 



Red.CJ/4ex./15.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


întocmit 

Claudia Istrătescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


iot*;oi a i sAroAtdrim IwpoeunA 




Nr. 9701/1665495/ 


la'ocnw 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul 
Bineluii , sector4, Bucureşti 

O 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665495/01.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9701/02.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Binelui 
nr. 253, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 2,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul (drum neasfaltat) Drumului Binelui, 
perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP\ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9703/1665576, 


19. OCT 2018 





ROMÂNIA 


191 BI 016 s AbbAio«< m Im ppe un A. 


CĂTRE, 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Biruinţei nr.165A, Pantelimon Ilfov 

pentru 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

t 1 * t 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Vaselor 4, sector 2" 


O- 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C, ELECTROCONS PROIECT S.R.L. pentru 
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1665576/01.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9703/02.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Vaselor nr.17A, sector 2“, vă comunicăm următoarele; 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat dej Urbanism nr. 
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de 
soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării 
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Autorizaţie de 

Construire nr. ” din 01.09.2017 emisă de Primăria Sectorului 2, Contract de vânzare 

autentificat sub nr. , avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 

plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare racordare la reţeaua electrică a imobilului cu nr.17A din str. Vaselor prin 
montarea subterană a unui cablu electric trifazat tip DC4146RO 3x150+95N, care va fi 
racordat în sistem intrare-ieşire la cablul electric stradal CD1776-Nisa Vaselornr.27, existent 
subteran, în trotuarul din dreptul imobilului. Traseul de montare a racordului electric propus va 
pomi din trotuarul aferent imobilului alimentat, din locul de manşonare (în proximitatea limitei 
de proprietate dreapta a imobilului cu nr.17A), va subtraversa parţial trotuarul până la CS- 
cutia de siguranţă proiectată spre a fi amplasată în proprietate, la limita acesteia cu domeniul 
public, cu acces din domeniul public. Din CS proiectată se va monta un alt cablu electric până 
la BMPT - Bloc de măsurare şi protecţie ce va fi amplasat la limita de proprietate dreapta a 
imobilului, cu acces din domeniul public. Lungimea totală traseu va fi de 8,0 m; din care 
groapa de maşonare va avea dimeniunile 1,0 x 1,0 x2,0 m, executată în trotuar prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că în 
trotuarul din dreptuUmobilului cu nr.17A din str. Vaselor, la 4,0 m de limita de. proprietate din 
partea dreaptă există în aliniamentul stradal: 

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), 0= 35-40 cm, h=12,0 m. plantat în alveolă. 

Lăţimea trotuarului este de 2.0 m. 


Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 

http://www.pmb.ro 

















în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 

H. C.G.M.B. nr 304/2' 09 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, executantul lucrării având obligaţia 
anunţări direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m - 

I, 5 m faţă de arbore, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se 
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări 
punctuale. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora : 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare, precum şi a celor specificate în Fişa de soluţie 
nr. i emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. j 

Pentru qrice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii şcestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV/ - 



Red: D,V r ./3ex./19,10 2018 - prezentul aviza fost postatp^site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de WeiJiu 



ROMANIA 


101 a 2010 sAd&atoqim .mpoeuna 


Nr.9906/1667556. 1.9, P.PL 20 * 6 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 

prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i 1 1 t 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Vaselor 
sector 2, Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată ta P.M.B. cu nr.1667556/05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.9906/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “Branşament de gaze naturale pe str. Vaselor nr.17A, sector 2, 
Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 
04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 

emisă de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare 
autentificat sub nr. , Aviz de traseu nr emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou din teavâ de PE 100 SDR11, 
cu Dn 32mm şi lungime - 6,0 m, pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.17A din str. 
Vaselor, la distanţa de 3,0 m faţă de limita din stânga a imobilului alimentat. 
Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale cu 
Dn 90mm, existentă în carosabilul din str. Vaselor, pe partea imobilelor cu nr. impare. 
Lucrările de pozare subterană a branşamentului de gaze propus se vor realiza prin 
subtraversare parţială a carosabilului şi a trotuarului până la postul de reglare- 
măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuiţii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Insp. Daniel CU 



Red:D.V../3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM0 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

nm.mi 


Nr.8586/1656621/ 



POMÂNIA 


tuta iota i sArbâtooim mpoeunA 


CĂTRE 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 


Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Soldat Marin Ion ~ 
sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L. pentru S.C. ENGIE ROMANIA 
S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656621/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8586/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării "Branşament de gaze naturale pe str. Soldat Marin Ion nr.32, sector 2, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” j din 

17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Acord de 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emise de Distrigaz Sud 

Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. din 16.08.2007 emisă de 

Primăria Sector 2 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize 
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, 
Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA,), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin montarea subterană a unei conducte de 
polietilenă cu Dn=32 mm şi lungimea L=7,0 m (6,0 m în plan orizontal). Branşamentul proiectat 
va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Marin Ion 
nr.32, pe partea imobilelor cu nr. impare, perpendicular pe aceasta, iar traseul branşamentului 
va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, la distanţa de 8,5 m de 
limita de proprietate dreapta a acestuia. Postul de reglare-măsurare va fi amplasat la limita de 
proprietate imobil, încastrat într-o firidă. Pozarea conductei de branşament proiectată va fi 
realizată în şanţ deschis executat prin săpătură manuală, lăţimea săpăturii va fi de 0,40 m şi o 
înălţime minimă de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018 s-a constatat că pe 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Soldat Ion Marin se găseşte platbandă cu lăţimea 
de 1,5 m şi 4 ex. Salix tortuosa sp (salcie creaţă) cu 0= 15-20 cm, h= 6-7 m. Traseul 
branşamentului de gaze va traversa platbanda printre doi arbori din cei menţionaţi. Lăţimea 
trotuarului din dreptul imobilului cu nr. este de 1,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

















fn proximitatea arborilor din proximitatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul execuţiei lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m- 1.5 m 
faţă de arbori/arbuşti din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare şi NTPEE-2008 - Norme Tehnice pentru Proiectarea, 
Executarea şi Exploatarea sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale, 

- în timpul execuţiei lucrărilor se va evita secţionarea rădăcinilor arborilor din 
proximitate, depunerea pământului sau altor materiale In jurul arborilor sau rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Nerespectarea acestor condiţii va duce la declinul biologic al arborilor din proximitate şi 
la punerea în pericol de prăbuşire a acestora. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
refacerea platbandei afectate de lucrare. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. ” din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi Constructorul sunt răspunzători de execuţia lucrării şi de nerespectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



19. OCt 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

2 \ QGl ZUld 


Nr.8684,9737/1657615,1665834/. 

CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 


1 



»••• 


ROMÂNIA 

i vi b roifl s Ape Atop<m Împreuna 


Bulevardul Mărăşeşti nr. 28, BI.1, Sc.1, Et.2, Ap.7, Sector4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Primăria Sector 4 
Direcţia Gospodărire Locală 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4 


Scopul lucrării: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Drumul Gilăului r , sector 4, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT 
COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657615/05.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8684/06.09.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1665834/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9737/03.10.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament de 
gaze naturale la imobilul situat pe str. Drumul Gilăului nr. ÎS, sector 4, Bucureşti”, vă 
comunicăm urcătoarele: j 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.04.2018 emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Acord de Acces la sistemul de distribuţie gaze naturale 
nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare- 

cumpărare autentificat cu nr. , Aviz de traseu nr.79 emis de Direcţia 

Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor edilitare: E- Distribuţie Muntenia, 
Distrigaz Sud Reţele, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual, pozat subteran, cu 
Dn 32 mm, racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. 
Drumul Gilăului (drum de servitute), pe partea nr. impare. Branşamentului de gaze 
naturale proiectat va avea lungimea L=3,5 m şi va fi executat perpendicular pe 
conducta de gaze naturale la care se racordează. Traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul în dreptul imobilului cu nr. până la PRM - postul de reglare-măsurare 
care va fi amplasat în firidă, la distanţa de 0,5 m de limita de proprietate din partea 
stângă a imobilului alimentat, cu acces din exterior. Pozarea subterană a 
branşamentului se va realiza în şanţ executat prin săpătură manuală, iar lăţimea 
şanţului va fi de 0,4 m şi adâncime de 1,0 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că 
Pe traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art,4, lit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


I --^PA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red DV/ 3ex./12.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

îl OCX 2913 


•)f V 



ROMÂNIA 


191B 2018 I sApdAîOPIM iMPPEUNA 


Nr.8690,9738/1657598,1665838/, 


CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr. 28, BI.1, Sc.1, Et.2, Ap.7, Sector4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Anghel Moldoveanu i. , sector 4, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT 
COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657598/05.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.8690/06.09.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1665838/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9738/03.10.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Anghel Moldoveanu nr. 58, sector 4, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: i 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' din 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Acord de Acces la sistemul de distribuţie gaze naturale 
nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, Dovada titlului asupra 

imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia 
Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor edilitare: Apa Nova, E-Distribuţie 
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, RATB, Telekom Romania Communications SA, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran, din PE 100 
SDR11, Dn 32 mm, racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din 
str. Anghel Moldoveanu, pe partea nr. pare. Branşamentului de gaze naturale 
proiectat va avea lungimea L=6,0 m şi va fi executat perpendicular pe conducta de 
gaze naturale la care se racordează. Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul 
în dreptul imobilului cu nr.58, până la PRM - postul de reglare-măsurare care va fi 
amplasat în firidă, aproape de limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului 
alimentat, cu acces din exterior. Pozarea subterană a branşamentului se va realiza în 
şanţ executat prin săpătură manuală, iar lăţimea şanţului va fi de 0,4 m şi adâncime 
de 1,0 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Deoarece imobilul alimentat face parte din PARCELAREA PROGRESUL , care 
figurează pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, la poziţia 193-cod LMI - b-ll-s-B- 
17915, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale privind amplasarea firidei. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red D .Vi 3ex./11.10.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.iimb.ro/institiitii/orimaria/diiectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare,oho 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de^Mediu 



ROMANIA 

1016 20)0 lîABOĂTOC M ImppeunA 



Nr. 8922,9542/1659265,1664345/ %% ^ m 

Către: 

D-na 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

ţ * 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului r din str. Ion 
Maiorescu, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659265/11.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8922/12.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1664345/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9542/27.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului nr. 34 din str. Ion Maiorescu, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 2-3m, 
astfel: 

• din CD671 situat în trotuarul str. Titu Maiorescu în dreptul imobilului alimentat, prin 
trotuar, până la aproximativ 7,5m faţă de limita din partea dreaptă a propietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi pe proprietatea imobilului 
alimentat. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 















Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4 p lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 



U0CIBA3 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Direcţia de Mediu , 



XZ 


ROMANIA 


i o i a mi e sAbbAtopim ImpreunA 


Nr. 9330/1662023/ 2 1 0CI 2013 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de âpă potabilă, branşament de incendiu şi două * 
racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Aviator Popişteanu r (fost 

str. Clăbucet sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662023/20.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9330/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi două racorduri 
de canalizare pentru imobilul situat pe str. Aviator Popişteanu nr. 54 A (fost str. Clăbucet 
nr. 68), sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 76m (Br1=17m + 
Brp=17m + Rc1=16m + Rc2= 26m), astfel: 

• Brp + Bri + Rcl, din conductele existente în carosabilul str. Aviator Popişteanu la 
intersecţie cu str. Clăbucet, până la aproximativ 32,5m - 40m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie în aliniament, există vegetaţie 
spontană şi arbori pe proprietatea imobilului alimentat. 

• Rc2, din conducta existentă în carosabilul b-dului Expoziţiei, în dreptul imobilului cu 
nr. 9 din b-dul Expoziţiei, până la aproximativ 30m faţă de limirta din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării există platbandă de aliniament şi arbori pe 
proprietatea imobilului alimentat. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrolcgic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47 t cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Te): 021 305.55.00 
http 7/www, pmb.ro 



















radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 



POPA 



întocmit ; 

PARASCA 



19. OCT 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


22. OCT 2013 


Nr. 9334/1662199/ 

Către: SC A VIPROD GRUP SRL 


Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
E-mail: 



ROMANfA 


1016 3010 SĂPOATORIM MPREUttĂ 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Galiţa 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662199/20.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9334/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Galiţa nr. 25, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Galiţa, perpendicular, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi .de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona 


Ins j 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9368,9797/1662857,1666617/..7 .i .4^ 



ROMANIA 

191B 20181 SĂRBĂTORIM ImPREUnA. 


CĂTRE, 

S.C. MARNA SOC. COM SERV. S.R.L. 
Strada Tampa nr.1, bl.IC, ap.27, sector2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intrarea Odobeşti nr 5-7, sector 3, Bucureşti 


ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malva 
sector 3, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. MARNA SOC. COM SERV. S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1662857/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9368/24.09.2018 
şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1666617/03.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9797/04.10.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malva nr.3-5, 
sector 3, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz 

de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. . emis 

de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• E xtinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană prin interceptarea şi 
manşonarea cablului dintre PT 4919-PT 4388, aferent PA 1455 din staţia CET SUD, existent în 
trotua rul din B.dul Nicolae Grigorescu, pe un trase u care p orneşte din trotuarul aferent 
imobilului cu nr. din B.dul Nicolae Grigorescu (unde va fi locul de manşonare), continuă prin 
acest trotuar până în dreptul str. Malva, continuă apoi prin drumul de pietriş din această strada, 
pe partea nr. pare până în dreptul imobilului cu nr. 3-5 unde va subtraversa str. Malva, până ta 
limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea subterană a reţelei electrice 
proiectate va fi realizată în şanţ deschis, iar lungimea traseului acesteia va fi de 140 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate există: 

- 3 ex. Juglans regia sp.(nuc) 0= 25-30cm, h= 10 m, aflaţi în parcarea aferentă 
imobilului cu nr.121 din B.dul Nicolae Grigorescu, la limita parcării spre trotuar (din care un ex. 

—_uscat)- -- 

- vegetaţie crescută spontan în trotuarul neamenajat din B.dul Nicolae Grigorescu; 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1.0 m faţă 
de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii 
de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat în vecinătatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţiaiă. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 416R/1621583 din 28.06. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, precum şi a celor specificate în Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia soticitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, l'rt. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. i 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 anjde la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



19. OCT 201® 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


191S ZOTB j iĂPBĂTOfilW iMPtlfUMĂ 


Nr. 5190, 6736, 8280, 9912//1633i 531,1644185,1654498,1667624//, 

Către: SC PETROSTAR SA 

Bulevardul Bucureşti nr. 37, Ploieşti, judeţul Prahova 


Hflfinf ?d;p 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Reabilitare staţie de protecţie catodică cu injecţie de curent pentru 
reţelele de distribuţie a gazelor naturale din oţel, sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1633531//14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5190//15.06.2018, completată prin 
documentaţiile înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1644185//19.07.2018, 
nr. 1654498//24.08.2018 şi nr. 1667624//05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6736//20.07.2018, nr. 8280//27.08.2018 şi nr. 9912//08.10.2018 prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Reabilitare staţie de protecţie 
catodică cu injecţie de curent pentru reţelele de distribuţie a gazelor naturale din oţel, 
sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism i din 

data de 25.07.2017 prelungit până lai data de 26.07.2019 emis de Primăria sector 1 
împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic. Clasarea Notificării 
nr. /21.09.2017), lucrarea se va executa în spaţiul verde din lateralul blocului 29 
din strada lordache Golescu nr. 10, la intersecţia străzilor lordache Golescu şi Abrud, 
suprafaţa totală afectată fiind de 14,6m 2 din suprafaţa temporar afectată de 27m 2 . Este 
necesar executare săpăturilor în şanţ deschis pentru realizarea următoarele lucrări: 

- prizei de împământare, săpătura având dimensiunile: lungime 8,5m, lăţime de 0,6m şi 
adâncime de 0,6m, la 1,5m de gardul viu de lângă trotuar; 

- cablului anodic, săpătura având dimensiunile: lungime 2,5m, lăţime de 0,6m şi 
adâncime de 0,6m; 

- a două batale, fiecare dintre ele ocupând suprafaţa de 4m 2 , unul pentru depozitarea 
detritusului adus de talpa puţului prizei anodice şi unul pentru recircularea fluidului de 
foraj natural pe bază de apă şi betonită în puţul forat pentru amplasarea prizei anodice; 

• urmare a verificării pe teren din data de 02.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, astfel: 

- 1 exemplar din specia Prunus cerasifera (corcoduş) bitulpinal, h lOm, lângă soclul de 
beton pe care se află cabina redresoare; 

- 1 exemplar din specia Ailanthus Altissima (fals oţetar) 0 25cm, h lOm, spre aleea 
dintre blocul 29 din strada lordache Golescu nr. 10 şi blocul 31 din strada Turda nr. 104; 

- 1 exemplar din specia Prunus cerasifera (corcoduş) 0 15cm, h 6m, la aproximativ 4m 
de oţetar, spre strada Abrud; 

- 2,5m liniari arbuşti ce formează gardul viu, între exemplarele de oţetar şi corcoduş. 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadru) Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

Pentru accesul la amplasamentul lucrării se avizează relocarea unei porţiuni 
din gardul viu, pe o lungime de 2.0 - 2.5 m. între exemplarele de oţetar şi corcoduş, pe 
o perioadă de 4 zile, într-o suprafaţă special amenajată. în suprafaţa amenajată pentru 
relocare se va executa o groapă având dimensiuni în funcţie de volumul masei foliare a 
gardului viu relocat, în care se vor depozita exemplarele de arbuşti. Balotul rădăcinilor 
acestora se va acoperi cu nisip, peste care se va turna apă zilnic (nisip ul nu trebuie 
să fie uscat pe toată perioada relocării) . La finalizarea lucrărilor de reabilitare a staţiei 
de protecţie catodică, gardul viu se va replanta în poziţia iniţială Dacă peste o perioadă 
de vegetaţie se constată uscarea gardului viu, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse. 

în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin 1,5m faţă de arbori, conform SR 8591 Reţele edilitare subterane - condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi-cu-respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 168/6TEIDD/T/22652 din data de 25.07.2017 emis de 
Primăria Sectorul 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de 




valabilitate 1 an de.ladata emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.8725, 9961,10189/1657991,1668065,1669833/, 
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ROMÂNIA 

191B ZQ1B | SÂRBĂTOPlM iuPOtLTNĂ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

SC CONSTINTOP S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCUREŞTI 

Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: "Racord electric şi montare post de transformare în vederea 
alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Mr.Alexandru Câmpeanu 
sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S A. prin 
Domnul lonescu Bogdan Adrian - împuternicit al S.C. CONSTINTOP S.R.L. pentru PIAŢA 
VITAN S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657991/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8725/07.09.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu 
nr.1668065/08.10.2018 şi nr.166983^12.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9961/09.10.2018 şi nr. 10189/15.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării:' Racord electric şi montare post de transformare în 
vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Mr. Alexandru Câmpeanu 
nr.4-6, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

, plan de 

încadrare în zonă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E- 

Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de 
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr . ■-==- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 
vânzare au t.~sub nr. , declaraţie proprietar privind ocuparea - şi traversarea 

imobilului), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui racord electric nou MT, 
care va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în incinta imobilului înglobat în 
subsolul clădirii. Racordul electric nou proiectat va fi conectat în sistem intrare-ieşire la cablul 
distribuitor lOkV - PA2420 - PTZ 3241 aferent Staţiei Nord existent în trotuarul str. Mr. 
Alexandru Câmpeanu colţ cu B.dul Ion Mihalache, în domeniul public. Traseul racordului 
electric propus începe din trotuarul din str. Mr. Alexandru Câmpeanu colţ cu B.dul Ion 
Mihalache unde va fi locul de manşonare, va continua prin trotuarul str. Mr. Alexandru 
Câmpeanu până în dreptul imobilului cu nr. , va pătrunde pe terenul proprietate privată unde 
va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în subsolul clădirii, la limita de proprietate 
dreaptajaJmabiJului alimentat- conform planului anexă la Certificat ul de U rbanism menţionat 
mai sus. Lungimea traseului racordului electric propus va fi de 20 m. Racordul electric se va 
poza subteran la adâncimea de 0,8 m în şanţ deschis. _ 

















- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că pe traseul 
lucrării, în trotuarul din str. Mr. Alexandru Câmpeanu există un spaţiul verde îngrădit, cu 
dimensiunile de aprox. lOm lungime şi 2,5 m lăţime, în care există vegetaţie crescută spontan şi. 

-1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduş)-multitulpinal, cu 0=15-25 cm, h=5-6 m, 

- 2 ex. arbuşti cu h=1 m. 

Lăţimea trotuarului în zona spaţiului verde este de 2,5 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate , astfel: 

- în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

-în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborelui menţionat mai sus, 
prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR- 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea răd ;inilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

-în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. 

- vizat spre neschimbare şi în baza Fişei de soluţie nr. 
emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul aviz, acesta devine nul, iar executantul 
lucrării este direct răspunzător de prejudiciile produse ulterior, ţ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mc 

j0 

k 





întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red:D.V,./4exJ17.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
hţţp j/wvw pmb.fo/insU tu tiiJtarimar^dinectii/d ir B^ mediu/avize ar bori in consulţa re tevlze grţţoji in consultai? plift 

pe data de.. -— — - 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ D 

Oirecţia deUle/Eu 


Nr. 9174/1661502/ 


Ol NOV. IM 



ROMANIA 


i Qi s-zoi b r sAcbAtwim ÎmopeunA 


Către: SC ELECTROTEST SRL - prin dl. 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Graţioasa 
r sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661502/18.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9174/19.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Graţioasa 
nr. 22, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii 
nr - . avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 28m, astfel: 

• din conducta existentă în trotuarul str. Graţioasa, perpendicular, până la 

aproximativ 1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele.de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 



întocmit: 

PARASCA 


Red:P.R./3ex719.10,2018 - prezdntgl^^.a ]paf postat pe site-ul PMB 
hftpJ/wvw, pmb.ro/institutti/pnmaha/directii/directia medîu/avize_arbori în consultare/avize arbori jn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9175/1661505/ 


hmtm 


BUCUREŞTI 



ROMÂNIA 

191* 201B IţÂBBÂTDQtM ImpbeUnA 


Către: SC ELECTROTEST SRL - prin dl. 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe sos. Chitilei 
i, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661505/18.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9175/19.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe sos. Chitilei 
nr. 15 A, sector 1 , sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

" r \ , , emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de 
)P sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 32m, astfel: 

• din PT 1346 existent în trotuarul str. Prahova, pe partea imobilelor cu nr. pare, 
subtraversează pe trotuarul cu nr. impare, până la aproximativ 4m fată de limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• la aproximativ 4m faţă de PT 1346 s-a inventariat lex arbust Hibiscus sp 
(zămoşiţă). 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lît. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIjţ,-- 
Simona-Mariana 


Red:P.RJ3ex./1910.2018 - pi 



întocmit: 

Insp. PARASCA 



tal pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI *1 




IBM) 20101 SAPBATOOIM iMPBEUNA 


Nr.9460/1663692/.^^. jjgy*2IŢif •* 


CĂTRE, 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti 

1 t 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Soldat Gheorghe 
Zamfir ' sector 2, Bucureşti ” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1663692/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9460/26.09.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament de 
gaze naturale pe str. Soldat Gheorghe Zamfir nr.8, sector 2, Bucureşti ”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, dovada titlului asupra 

imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova 
SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania 
Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilenă, cu Dn 32mm şi 
lungime - 2,0 m (1,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.8 
din str. Soldat Gheorghe Zamfir, la distanţa de 2,0 m faţă de limita din dreapta a 
proprietăţii. Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze . , 
naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Gheorghe Zamfir, pe partea imobilelor 
cu nr.pare. Lucrările de pozare subterană a branşamentului propus se vor realiza prin 
săpătură manuală şi pozarea branşamentului în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m. 
Traseul acestuia va străbate parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului 
alimentat, până la postul de reglare măsurare ce va fi montat la limita de proprietate 
cu domeniul public a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în_ 

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 

favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrăr i de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in 
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art-4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V../ 3ex./16.10 2010 - prezentul aviz a fosl postai pe site-ul PMB 

httn :flwwvrt.şmb.re^ medi u/avlzy arbori in c ons ultare/avhzio arbori in cofişuttafff.plip 

pe data de. ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9551/1663967/. 


oYnqOm 




V 

••••• 


ROMANIA 


19IB 2018 [SAnBATOWlM IWWEUNA 


CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 

prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “ Racordare la reţeaua electrică de distribupe a imobilului 
situat pe str. Vacanţei i , sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. 
Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1663967/26.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9551/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării * Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a 
imobilului situat pe str. Vacanţei nr.32, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 1 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emis de E- 

distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, 
E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Autorizaţie de 
Construire nr. - din 12.08.2016, plan de încadrare în zonă)7lucrarea 

constă în: 

• realizare racord electric nou prin pozarea subterană a unui cablu de 
joasă tensiune pe un traseu în domeniul public de lungime 4,0 m, cu alimentare din 
LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul din dreptul imobilului-cu 
nr. din str. Vacanţei (la limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului). 
Traseul reţelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul imobilului 
alimentat, de la stâlp până în dreptul blocului de măsurare şi protecţie - BMPT 16A 
care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate cu 
domeniul public. Lăţimea.trotuarului este de 2,3 m, iar lăţimea şanţului de pozare a 
cablului electric va fi de.0,4 m. Lungimea totală a cablului electric va fi de 14 L 0jn. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 




RediD.V.,/ 3ex.Z1710.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sfte-ui PMB 
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pe data de 



Bd Regvia Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucuroşii România 
Tel. 021.305.55.00 ini 4016 
http Avww. pmb.ro 



001 













































PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9607/1664674 


QUOIL-'H*'; 



ROMAN IA 


1918 20101 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Hagi 
Ghiţă i , sector 1 ” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1664674/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9607/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Hagi Ghiţă 
nr.36A, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 21.d2.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic. Soluţie de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
nr. - emisă de Distrigaz Sud Reţete, Aviz de traseu emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, 
Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. ), lucrarea constă în : 

• realizare branşament nou de gaze naturale din polietilenă cu Dn 32mm şi având 
lungimea de 5,5 m (4,5 m în proiecţie Orizontală), racordat în conducta de gaze naturale 
existentă în carosabilul din str. Hagi Ghiţă, perpendicular pe aceasta. Branşamentul de 
gaze naturale va fi montat îngropat în şanţ deschis realizat prin săpătură manuală, iar 
traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 
din str. Hagi Ghiţă, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la distanţa de 
0,5 m de limita din partea dreaptă a proprietăţii imobilului alimentat. Lăţimea şanţului de 
pozare a branşamentului de gaze naturale proiectat va fi de 0.4 m, iar adâncimea 
minimă de montare la capătul branşamentului va fi de 0,5 m. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriu! Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



t 


întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 

^4 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



Nr.9609/ 1664667...,U 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S A. 


prin 

S.C. GINICON S.R.L. 


Strada Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: ",Branşament de gaze naturale pe str. Parapetului r 
sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664667/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9609/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarda lucrării: "Branşament de gaze naturale pe str. Parebetului nr.5, sector 1, 
Bucureştr, vă comunicăm următoarele: ' 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, dovada titlului asupra 

imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 1 Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Distrigaz Sud Reţele, Netcity- 
Telekom, Telekom Romania Communications SA, Aviz nr. emis 

de Ministerul Cultutii şi Identităţii Naţionale, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou din polietilenă, cu Dn 32mm şi 
lungime - 9,0 m (8,0 m în proiecţie orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu 
nr. din str. Parapetului, la distanţa de 6,0 m faţă de limita din dreapta a proprietăţii. 
Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale 
existentă în carosabilul din str. Parapetului, pe partea imobilelor cu nr.pare. Lucrările 
de pozare subterană a branşamentului de gaze propus se vor realiza prin foraj 
orizontal cu subtraversare parţială a carosabilului şi a trotuarului până la postul de 
reglare-măsurare ce va fi am plasat la limita de proprietate cu domeniul public a 
imobilului alimentat. 


Tel: 021.305.55.00 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simonr 11 —i-—onDA 



întocmit, 

|nşp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA. MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de'Mediu 

01 NOV 2W 


Nr.10179/1669653/. 







ROMÂNIA 

(•016 ^ĂRSAtOPIM MPfrflJNA 


CĂTRE, 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale fi branşament gaze naturale 
pe B.dul Theodor Pailady şi drum de servitute, sector 3” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL 
MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1669653/12.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.10179/15.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării" Extindere conductă gaze naturale şi branşament gaze naturale pe 
B.dul Theodor Pailady şi drum de servitute, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Soluţie de 
acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. emise de Distrigaz 

Sud Reţele, Memoriu tehnic, Dovada titlu asupra imobilului, teren şi/sauconstrucţii, Aviz de 
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

_ • Extindere conductă de gaze naturale cu o conductă nouă montată subteran, 
având Dn 63 mm şi o lungime L=195 m, pe un traseu ce subtraversează Bulevardul Theodor 
Pailady şi continuă pe drum de servitute până în dreptul imobilului cu nr. 40P din B.dul Th. 
Pailady, unde va avea cap terminal. Conducta nou proiectată va fi cuplată în conducta de 
distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din B.dul Th. Pailady, în zona mediană a 
acestuia. Conducta nou proiectată de gaze naturale se va amplasa îngropat în domeniul 
public aprox. 36 m şi în domeniul privat 159 m (prin spaţiul verde va traversa o porţiune de 
13 m). Subtraversarea carosabilului din b.dul Theodor Pailady se va realiza prin foraj 
orizontal dirijat, iar în spaţiul verde se vor executa 2 gropi de poziţie cu dimensiunile de 1,5 
xl ,5 m. 

• Realizare branşament de gaze naturale pozat subteran, cu Dn 32mm şi lungimea 
L=3 m, cuplat în conducta de gaze naturale nou proiectată pe drumul de servitute, şi 
montare post de reglare-măsurarea aferent. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că traseul 
lucrării afectează cele două făşii plantate -de lăţime 3.0 m, existente de-a lungul căii de 
rulare tramvai. în proximitatea gropilor de poziţie (aferente forajului orizontal dirijat) există 
plantaji la distanţe de aprox.3-4 m platani cu 0=15-20 cm, h=6-8 m. 

In proximitatea traseului lucrării executat pe drumul de servitute există un ex. Fraxinus 
sp. (frasin), cu 0=30 cm, h=5-6 m. 
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In urma analizării documentaţiei depuse si a veriîicarSof ifti teren, In conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
iBdtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favonfell condiţionat execuţi 
"Tucrărîî menţionate, astfefc 

Execuţia lucrăm se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular ai materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m-1.5 
m faţă de arbori din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 

rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- în cazOI în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa fâţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm că’în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului; secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrăm este 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defr işare sau de 
toaletare. Iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 263R1610768 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar prezentul aviz va fi considerat nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red:0.V.7 38x73*7,10.2018 - prezenţii aviz a fost postat pa site-ul PMB 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 

1014 201S t SÂPOJjdbjm FMPBEUMjl 


Nr. 3142,9684/1619647,1665193/ 0 5. NOV ZOifl 


Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, camera 42/1, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

t 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu enrgie electrică a imobilului situat pe str. Mărului 
sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1619647/26.04.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 3142/27.04.2018, compietată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1665193/28.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9684/01.10.2018, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: , Alimentare cu enrgie electrică a imobilului situat pe 
str. Mărului nr. 34-38, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor şi DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 14.06.2018, s-a constatat că iucrarea se va executa pe o 
lungime de 450m, astfel: 

• din calul existent în trotuarul str. Ilioara, pe partea nr. pare, subtraversează 
str. Ilioara, până pe str. Malva, pe partea nr. pare, continuă pe str. Malva (drum de 
pământ), subtraversează b-dul Nicolae Grigorescu, continuă pe str. Malva pe partea 
imobilelor cu nr. impare, până în dreptul imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

- - * 

Direcţia de Mediu 


Nr. 3340,9742/1621142,1665811/ 



ROMAN IA 

1018-3018 | SAPBÂTQftlM iMPpEUNĂ 


Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2 
E-mail: office@adp2-bucuresti.ro 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrare '. Branşament de apă potabilă pentru sistemul de irigaţii în 
scuarul din Piaţa C.A. Rosetti, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. , înregistrată la P.M.B. cu nr. 

1621142/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3340/07.05.2018, completată cu adresa 
dvs - nr - , documentaţie înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665811/02.10.2018 

şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9742/03.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă pentru sistemul de irigaţii în 
scuarul din Piaţa C.A. Rosetti, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.l/. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii 
nr - » aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 20m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul C.A. Rosetti, perpendicular, subtraversează 
carosabilul, până în scuarul din Piaţa C.A Rosetti. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2003, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


întocmit: 




02. NOV 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 4069,9685/1625403,1665194/ 


ROMÂNIA 

*91 h joiai sApeAiomu împbiunA 


V*.iiqv 2TO 


Către: SC Electrica Racord Instal SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Bega i rector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1625403/17.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4069/18.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1665194/28.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9685/01.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în 
vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bega nr. 14, sector 5”, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz favorabil emis 
de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
27.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 204m, astfel: 

• din cablul existent în drăptul imobilului nr. 6 din Intrarea Bega, prin trotuarul nr. 
impare al Intrării Bega, continua prin trotuarul nr. pare al str. Bega, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a prorpietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• lângă stâlpul din dreptul imobilului nr. 6 din Intrarea Bega există 1 ex. Ailanthus 
altissima (fals oţetar) 0 25cm, h 8-1 Om. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată 
conform art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

întocmit: 
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Red: PR./3ex./23.10.2010 - prezentul aviza fost postat pe site-ul PMB 
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Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

191 a-30181 SAfreATORlMi iUPQEUNĂ 


Nr. 4071,9786/1625401,1666474/ 0 5 - NOV 2018 


Către: SC Electrica Racord Instal SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu 
str. Crişana, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1625401/17.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4071/18.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1666474/03.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9786/04.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu nr. 32 pe str. Crişana, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 

„ > a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificăm nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 35m, astfel: 

• din PT existent în trotuar, în dreptul imobilului nr. 21 din str. Crişana, prin trotuarul 
nr. impare al str. Crişana, subtraversează str. Crişana la limita din partea dreaptă 
a imobilului nr. 32 din str. Crişana, unde va avea cap terminal. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

„Penftru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare . ’ - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana PQP& r/v^, 

/yjâ ° a ■ 

fJnmu 01 3 ) 

r"* ^ 

Red;P.R73ex724.10.2018 - prezentul Sibst | 
http://www.pmb . ro/instilutii/pf^fîa/dire<fitt/J^ 


at pe site-ul PMB 

bediu/avize__arborijn_consultare/avize_afbon in consultare php , pe data de . 


întocmit: 

PARASCA 





Bd. Regina EDsabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 

http://www.pnib.ru 



UKAS 




% 























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 1 


Nr. 4442,9604/1628958,1664660/ 


05. NOV. 2918 


ROMAN IA 

iei b 201 b | sArbAtocum Împreuna 


Către: SC APA NOVA SA —prin DL — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe str. Dante Aligheri, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628958/29.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4442/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1664660/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9604/28.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă 
potabilă pe str. Dante Aligheri, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 115m, astfel: 

• se înlocuieşte conducta de apă potabilă din carosabilul str. Dante Aligheri, pe partea 
imobilelor cu nr. impare, între str. Turgheniev Ivan şi imobilul cu nr. 11 din str. Dante 
Aligheri. 

• branşamente care se înlocuiesc = 1, branşamente care se vor prelua = 3, hidranţi de 
Incendiu subtereni = 2, vane de aferente hidranţilor = 2, cămin nou = 1. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din platbanda 
situată pe partea imobilelor cu nr. pare. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



02. NOV W8 


Red:P.R73ex.-13.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpi//www.pmb.ro.Tnstitutii/primaria/directii/directia_medîii/avize_artM)ri_in. .consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





ROMANIA 

mi 6*2018 1 sArbAtdpm ittpetunA 


Nr. 4447,9603/1 628967, 1 664665/ 05. NOV 20 >9 


Către: SC APA NOVA SA —prin Di. —solicită ridicerea 

exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa A nouţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă existentă pe str. Erie Eroul, 
sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628967/29.05.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 4447/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1664665/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9603/28.09.2018, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă potabilă existentă pe 
str. Erie Eroul, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime 
de 130m, astfel: 

• se înlocuieşte conducta de apă potabilă din carosabilul str. Erie Eroul, pe partea 
imobilelor cu nr. pare, între Drumul Mic între Vii şi Prelungirea Ferentari. 

• branşamente care se înlocuiesc = 5, branşamente care se vor prelua = 12, hidranţi 
de incendiu subtereni = 5, vane de sectorizare = 2. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECtpm^ 
Simona-Mariana POPA 


Red:P.Ri4exj'22.10.2018 
http://www.pmb. roflnslitulii/primai 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia deBieSHi 



ROMÂNIA 


101 A-101 a | SÂDQÂTOfHM ÎMPREUNĂ 


Nr. 4448,9600/1628968,1664646/ 


umm 


Către: SC APA NOVA SA —prin DL —solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

f 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă existentă pe str. 
Constantin Budişteanu, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628968/29.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4448/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1664646/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9600/28.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă 
potabilă existentă pe str. Constantin Budişteanu, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel: 

• se înlocuieşte conducta de apă potabilă din carosabilul str. Constantin Budişteanu, 
pe partea imobilelor cu nr. impare, între str. Berthelor Henri Mathias şi Calea Griviţei. 

• branşamente care se înlocuiesc = 5, branşamente care se vor prelua =13, hidranţi 
de incendiu subtereni = 3, cămin de vizitare = 1, vane de sectorizare = 4, cămine de 
branşamente noi = 3. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament aferent trotuarelor traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit : 
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PRiMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

'Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


101B 30181 SAQBATDPIU ImPPEUnA 


Nr. 4449,9599/1628969,1664648/ O 5. NOV. M8 


Către: SC APA NOVA SA — prin Di. —solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

* 4 

Referitor la lucrarea: înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628969/29.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4449/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1664648/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9599/28.09.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „înlocuire reţea publică de 
canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. 

nr -. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 155m, astfel: 

• se înlocuieşte conducta de canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, între 
str. Witting şi str. Hariclea Darclee. 

• racorduri care se înlocuiesc = 19, guri de scurgere proiectate = 8, cămine de 
vizitare noi = 2, Rcl este racordul de canalizare existent care se va prelua. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana P 


Red:P.R./4exJ22.10.2018 - prea 
htlp:. 7www.pmb.ro/institutii/primaria: 




întocmit: 

na.PARASCA 


pe siie-ul PMB 

iu/avize .arbori_în_consultare/avize arbori_in_consufiare php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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ROMÂNIA 

1*10 2018 ţ SlflflATORlM ImpQEUNA 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. CONSTINTOP S.R.L. 

Strada Dobroieşti nr.7, bl.3, sc.1, et parter, ap.1, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Strada Negustori t sector 2 ” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
S.C. CONST INTOP S.R.L. pentru S.C. NEGUS IMOBILIARE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1632613/12.06.2018 şi la Direcţia djs Mediu cu nr.5027/13.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671281/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
10329/18.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Strada Negustori nr. IA, sector 2", 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator necasnic nr. emisă 

de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, pian de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi 
stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri jt, tip 
DC4146RO, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 185,0 m în domeniul public pornind din 
PT3040 - existent pe str. Sfinţilor, va străbate trotuarul din strada Sfinţilor până la intersecţia cu 
str. Hristo Botev, va continua prin trotuarul nr. impare din str. H.Botev, va subtraversa prin foraj 
dirijat Calea Moşilor, va continua prin trotuarul str. H. Botev, apoi prin trotuarul nr. impare din 
str. Negustori, până în dreptul imobilului cu nr. IA, la o cutie de siguranţă-CS care se va 
amplasa pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate a imobilului. Lăţimea şanţului de 
pozare va fi de 0,4 m şi adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, în proximitatea 
traseului lucrării s-a inventariat următorul material dendrologic: 
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- 1 ex Acer sp, (arţar), 0=50 cm, h= 7 m, localizat în aliniamentul trotuarului de la 
intersecţia str. Hristo Botev şi Calea Moşilor ( pe partea nr. pare). Trotuarl are lăţimea de 6,0 m 
în această zonă. 

- 3 ex. Acer sp. (arţar), 0=35-40 cm, h= 8 m, localizaţi în aliniamentul trotuarul din str 
Hristo Botev, pe partea nr impare. Trotuarul are lăţimea de 4,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologîc. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m -1,5 
m faţă de arbore, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui 
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se 
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

I Având în vedere că imobilul din str. Negustori nr. lAjse află pe Lista Monumentelor 
Istorice din 2010, poziţia nr.1552, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind executarea lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


» 


întocmit, 

Insp. Da^a VOINESCU 

Red:DV-/3exV22.10.2018 - prezenid aviz a fost postat pe sHe-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu = l \ 


Direcţia de Mediu 

Nr. 7022,10380/1646064,1672034...a5.MUi)B 


ROMAN IA 

10U2O1B iSĂPBĂTOPIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Direcţia Proiectare şi Studii 

Strada Tunari nr.60, Clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ ’ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: ‘Racord de canal pentru imobilul din str. Făgetului , 
sector 4, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1646064/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7022/26.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B.cu 
nr.1672034/18.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10380/19.10.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " R acord de canal 
pentru imobilul din str. Făgetului nr.21, sector 4, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

i 

Memoriu justificativ, dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz de 
traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul 

Primăriei Sector 4, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: 
Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania 
Communications SA, Luxten, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă: 

■ realizare racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Făgetului nr. 21, 
sector 4, cu legătură în reţeaua publică de canalizare existentă pe str. Făgetului, cu 
Dn 40 cm, în zona mediană a carosabilului. Racordul de canal proiectat va fi executat 
din tuburi PVC Dn 160 mm, pe un traseu cu lungimea de L=8,0 m care pleacă din 
căminul de inspecţie existent pe canalizarea publică din str. Făgetului, va subtraversa 
parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 21, până la căminul de racord 
proiectat, ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2,0 m de limita de proprietate, 
conform planului anexă la Certificatul de Urbanism menţionat mai sus. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 
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în turna analizării aocumefltdţiei clepuse şi -a veăwSBatixx ISn Teren, *d 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.3D4/2009 privind aproba re a f ormelor dej>rotecpa 3 
^Mpor ^ra Ue jpe teflionut Tfiunic^Milui Bucureşti, văTaoem cunoscut aviz® 
lavorabll execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaietare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
£ > POPA 



întocmit, 

Insp. Dai INESCU 



RecLD.V.V 3ex730,10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD://www.Dmb.ro/înstitutiiyurimana/directii/directia mediu/avize arbori_in_consulta r e/avize_arbori_in__CQPSUItarephj^ 
pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr.7753, 10327/1650739,1671522/. .2^1 
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ROMÂNIA 

1916 101 & | sărbătooim iMPQEUMĂ 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucureşti 

1 i 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor ia lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi redimenisonare racord de 
canalizare pe str. Vergului , sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1650739/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7753/10.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B.cu 
nr.1671522/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10327/18.10.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
apă potabilă şi redimenisonare racord de canalizare pe str. Vergului nr.4, sector \ 
Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Contract de vânzare, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz tehnic definitiv nr. RG 91811985/09.08.2018 
emis de Apa Nova Bucureşti S.A., avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
te hnico-ed ilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, 
Telekom Romania Communications SA, Luxten, RADET, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran cu Dn 100 mm şi 
lungimeăjL= 12,5 m, executat prin foraj orizontal dirijat care va fi alimentat din reţeaua 
publică de apă potabilă existentă în carosabîlur"3in str. Vergului. Traseul 
branşamentului de apă potabilă subtraversează parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul 
imobilului cu nr. 4, până la căminul de branşament care va fi amplasat în incinta 
imobilului alimentat, conform planului anexă la CU nr. . Groapa 

de poziţie aferentă forajului orizontal dirijat va avea dimeniunile de 1,0 x 1,2 m, 
executată în carosabil, în dreptul conductei de apă potabilă existente. 

realizare racord de canalizare executat din- tuburi PVC 200x5,9 mm şi 
lungime L=17,5 m, care se va lega în reţeaua publică-de canalizare existentă în 
carosabilul din str. Vergului. Racordul de canalizare proiectat se va executa din 
căminul existent pe conducta de canalizare publică până4a căminul de racord executat 
pe proprietatea beneficiarului, în proximitatea limitei de proprietate a imobilului. 
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2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării, pe trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din str. Şos. Vergului 
există platbandă vegetaţie spontană, dar nu există arbori plantaţi în aceasta, 
platbandă care are lăţimea de 0,8 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor , cu modificările şi completările 
ulterioare, este interzis reducerea suprafeţei de platbandă existentă în trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr, 4 din str. Şos. Vergului. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V.V 3exJ30.10. 2Q.lB.- .prezentul avii a fost postat pe site-ul PMB -. ..j, 
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Direcţia de Mediu 



Nr. 8574,10316/1656872,1671244/ 
Către: Dl. 



ROMAN IA 


i oi s- joi a | sAosATtxnu IupqeunA 


Q'vNOV. m 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Justiţiei 

, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656872/03.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8574/04.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1671244/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10316/17.10.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Justiţiei nr. 47-49, corp A, ap. 2, sector 4”, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 9m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Justiţiei, perpendicular, până la aproximativ 5m 
faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi însoţit de 
avizul Ministerului Culturii.. 


DIRECTOR EXECUJJV, 

Simona-Mariana pQPÂ %\ 
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Nr. 8686,9740/1657608,1665841/ 


05. m 2018 


Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr, 28, sector 4 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale la imobilul situat în str. Cetatea 
Poenari , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657608/05.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8686/06.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1665841/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9740/03.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze naturale la 
imobilul situat în str. Cetatea Poenari nr. 45, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu amis de 
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Poenari, perpendicular, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 8688,9739/1657604,1665840/ 


05. NOV m 


Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4 
E-mail: 



ROMÂNIA 


10(8-701 B SAPBATDQIM iMPpEUNÂ 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale la imobilul situat în Drumul Jilavei 
i , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657604/05.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8688/06.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1665840/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9739/03.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze naturale la 
imobilul situat în Drumul Jilavei nr. 48-60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, perpendicular, până la 
aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariat 
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Nr. 8691,9741/1 657596,1665843/ O 5 . NGY 20*? 


Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Pridvorului şi aleea perpendiculară pe str. Pridvorului, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs M înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657596/05.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8691/06.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1665843/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9741/03.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a 
gazelor naturale şi branşamente pe str. Pridvorului şi aleea perpendiculară pe str. 
Pridvorului, sector 4”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 120m, astfel: 

• din conducta existentă în colţul blocului nr. 18 din str. Pridvorului nr. 23, prin 
carosabil/paracare, continua prin aleea perpendiculară str. Pridvorului (drum de 
pământ), până la limita din partea stângă a imobilului nr. 42-44 din str. Pridvorului, 
unde va avea cap terminai. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor dîn vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialuluî dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Sd 



ROMANIA 

191 r. J018 sAdbATOPIM IwPOEUnA 


Nr. 9367/1662638/ 


05 . mm 


Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Ezăreni sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662638/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9367/24.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Ezăreni 
nr. 6 A, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Ezăreni, perpendicular, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a prorpietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii. 



DIRECTOR 
Simona-Ma 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

1 SI 8 7010 i sApaĂKWtM iMPQtUNĂ 


Nr. 9456/1663479/ D 5. NOV. 2018 


Către : SCE-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA -prin D-na 
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

4 p 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Mărului , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1663479/25.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9456/26.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Mărului nr. 70, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 270m, astfel: 

• din T4715 existent pe str. Mărului (drum de pietriş), în carosabilul str. Mărului pe 
partea imobilelor cu nr. pare, până la limita din partea dreaptă a imobilului 
alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mari 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu %'^îv.-' ••■;-•;•■ 


ROMANIA 

ioi*?dib isAtoAtociw EmpqeumJL 


Nr. 9459/1663687/ 


°5. NOV 2o;<? 


Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-maii: 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

r 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nadeş 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1663687/25.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9459/26.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nadeş nr. 39, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul de traseu amis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Nadeş, perpendicular până la aproximativ 

6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui situat în dreptul imobilului la aproximativ 5m faţă de limita din 

partea dreaptă a proprietăţii. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Insp. Roxana PARASCA 




2018 
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PRWIARJA MUNFCtPWUJi BUCUREŞTI ' 



TliretiŞa de Mediu 


ROMANIA 


iqibîoî UoqAtdoim iuogguNA 


Nr. 9554/1664347/ Q 5 fjOV, 2018 


Către: Dl. 


-solicită ridicarea 


exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

* * 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Rodiei 
sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664347/26.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9554/27.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Rodiei nr. 36, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 8 m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Rodiei, perpendicular, până la limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


1 t postai pe site-ui PMB 

http7/www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize arbori Jn_consultare/avize arbon in_consu!laro php , pe data de 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9608, 9795/1664671,1666354 


05 . kw. m 



ROMÂNIA 


1918 2010 {SÂraÂTWM ImPOEUNÂ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Romulus r sector 2, Bucureşti " 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1664671/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9608/28.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1666354/03.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9795/04.10.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul situat pe str. Romulus | nr.27, sector 2, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1 . Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. / 05.12.2017 

emis de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

, Aviz de traseu '30.08.2018 emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 2 Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom 
Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou PE 100 SDR11, Dn 32mm şi 
lungime L= 8,0 m (7,0 m în proiecţie orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu 
nr.27 din str. Romulus, la limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze 
naturale PE Dn 125mm existentă în carosabilul din str. Romulus, pe partea imobilelor 
cu nr. pare. Lucrările de execuţie a branşamentului de gaze propus se vor realiza prin 
foraj orizontal cu subtraversare parţială a carosabilului şi a trotuarului până la postul de 
reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a 
imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. ^ 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor^ specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. eniis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ31 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9681/1665051/ 0 5. MOV. IM 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et 6-9, sector 2 



ROMÂNIA 

1910.2018. sAdBĂTDfttM ÎMPftEUNĂ 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Ştiucii 
\, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665051/28.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9681/01.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Ştiucii nr. 34 A 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. f a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de Im, astfel: 

• din branşamentul existent în carosabilul str. Ştiucii, până la aproximativ 8m fată 
de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate’va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 
toaletare . ’ - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP, 


Red:PR73ex./23. 10.2018 
http^www.pmb.ro/institut^i/prinî 
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Direcţia de Mediu 



îîiV.-Ş 1 
Fio MÂN IA 

1911-2019 1 SĂRBĂTORIM iMPţîţUIMÂ 


Nr. 9682/1665048/ 05, NOV. 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul dituat pe str. Oaşului 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665048/28.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9682/01.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Oaşului nr. 37, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de Im, astfel: 

• din racordul existent în carosabilul str. Oaşului, până la aproximativ 5m faţă de limita 

din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate.? 
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Pentru orice modificarea -apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ~ — 



Direcţia deMediu 


1913 2010 | 5AABATOP1M iUPf»EUN& 


Nr. 9744/1665856/ 


QS.NOV.201B 


Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spatii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

■p 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Zlatna sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665856/02.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9744/03.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Zlatna 
nr. 5, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentnj Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de 

DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul intrării Zlatna, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate’va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mar 


Red:P.R/3exV23.10. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


1010 2030 iSărbAîooim ImppeUNĂ 


Nr.9745/1665902/. Q 5. NOV 2»W 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1 .Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. 
Intrarea Frumoasă sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr1665902/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9745/03.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Intrarea 
Frumoasă nr.5, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din J 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de ’ 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz 

Sud Reţele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz de 
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă ), lucrarea constă în : 

• realizare extindere reţea de gaze naturale cu o conductă PE Dn 90 mm şi 
lungime L=4,0 m, pozată subteran în carosabil din Intrarea Frumoasă, cu racordare în 
condOcta deUistribuţie gaze naturale existentă în carosabilulHirTstfnntrarea Frumoasă. 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 
conducte de Dn 32 mm şi lungime L=2,5 m (1,5 m în proiecţie orizontală), cu racord în 
conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din Intrarea Frumoasă, 
perpendicular pe aceasta. Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul în dreptul 
imobilului cu nr.5 din Intrarea Frumoasă, la distanţa de 1,0 m de limita de proprietate 
dreapta a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la 
limita de proprietate a imobilului alimentat. 

Lucrările de execuţie a extinderii conductei de gaze naturale şi a branşamentului 
se vor realiza în şanţ deschis executat prin săpătură manuală. 

2 . Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că 

pe traseul lucrării nu există vegetaţie. ~ ~ 
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în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4 f lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 

DIRECTOR EXECUTIV, 

POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9788/1666550/. 



.V* 



ROMÂNIA 

1G11 301 & | &ĂRBĂTOOIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti ’ 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe Şoseaua Vergului t , sector 2" 

Având în videre solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE i/IUNTENIA S.A. 
prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1666550/03.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9788/04.10.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Extindere reţea 
electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Şoseaua 
Vergului nr.4, sector 2 ", vă comunicăm următoarele: 

1 . Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.420R1623815 din 
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de_soluţie i i.03.2018 emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 , Aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 3 ; 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. 

, Autorizaţie de Construire imobil, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice 
noi JT, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea L= 86 m, care porneşte de la postul de 
transformare - PT 2819 existent în nişa blocului (imobil cu nr. 19 din Şos. Vergului), 
continuă prin aleea de acces, apoi prin trotuarul din faţa imobilul cu nr.19,”va" 
subtraversa prin foraj orizontal Şos.. Veiguiui,-până în dreptul imobilului ce urmează a fL 
alimentat, la 2 firide de distribuţie şi_contorizare amplasate în incinta imobilului. 
Pozarea cablurilor electrice în alee şi trotuar se va realiza în şanţ cu lăţimea de 0,4 m. 
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, s-a constatat că 
în proximitatea traseului cablurilor electrice proiectate, de-a lungul trotuarului aferent 
imobilului cu nr.19 din Şos. Vergului există gard viu cu lăţimea de 0,5 m. Traseul reţelei 
electrice proiectate traversează o porţiune de spaţiu verde aferent imobilului nr 19 
(spate bloc- conform planului de coordonare), spaţiu verde în care există material 
dendrologic plantat. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate , astfel: 

în proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m -1,5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

- Dacă ia verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr.420R1623815 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbăre şi în baza planului de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare? 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Insp. Daniela VOINESCU 


-, 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1 , sector 1 , Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Escalei 
i sector 2, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666554/03.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9789/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Escalei nr.47, sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de 

vânzare autentificat sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii 

reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, Autorizaţie de Construire imobil, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin montarea subterană a unui cablu JT 3x150+95N 
pe un traseu care porneşte din CS - cutia de distribuţie şi secţionare existentă la baza stâlpului 
montat pe trotuarul nr. pare al str. Escalei, la intersecţia cu str. Ţesătoarelor, va continua pe 
trotuarul nr. pare din str. Escalei până în dreptul imobilului cu nr.47 unde va subtraversa 
carosabilul, până la FDCP - firida amplasată în incinta imobilului alimentat, la limita de 
proprietate, conform planului anexat la Certificatul de Urbanism menţionat mai sus. Lungimea 
traseului cablului electric va fi de 244 ml, adâncimea de pozare a cablului va fi de 0,9m iar 
lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,4 m. 

2 . Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate (în trotuarul nr. pare din str. Escalei) există: 

-1 ex. Aesculus hippocastanum sp.(castan), puiet cu h= 1 m; 

- o alveolă neplantată; 

-1 ex Acer sp.(arţar), 0= 60cm, h= 7-8 m, plantaţi în alveolă; 

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0= 10 cm, h= 4 m; 

-1 ex. Tilia sp. tei), 0= 50cm, h= 7-8 m, în dreptul imobilului nr. 30; 

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa), 0= 20-25 cm, h= 4-5 m în dreptul imobilului nr. 32; 

- 2 ex. Tilia sp. (tei), 0= cm, h= 4-5 m, în dreptul imobilului nr. 36; 
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Lăţimea trotuarului este de 2.0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate , astfel: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1 m -1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. 

Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte 

materiale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm că’în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, 040119, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Str. Erou Ion Scorţan , sector 2” 


Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Năstase Claudiu Daniel - 
împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., pentru S.C. E-DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666560/03.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9790/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Str. 
Erou Ion Scorţan nr.14, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 1 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 

, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu jt, tip 
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 105 m în domeniul public, din 
cutia de distribuţie aferentă postului de transformare T814, existentă pe stâlpul de 
curent electric din trotuarul nr. pare de pe str. Erou Ion Scorţan la intersecţia cu str. 
Ţesătoarelor. Traseul de pozarea cablului electric va continua prin trotuarului nr. pare 
până în dreptul imobilului cu nr. din str. Erou Ion Scorţan, la noul FDCP amplasat în 
incinta imobilului, la limita de proprietate dreapta a acestuia, cu acces din domeniul 
public. Pe traseul cablului electric lăţimea trotuarului este de 2,4 m, iar lăţimea şanţului 
de pozarea cablului electric va fi de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că 
Jn trotuarul nr. pare din str. Erou Ion Scorţan, în drepţul imobilului nr. , există plantat 
în alveolă un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=50 cm, h=8,0 m. Lăţimea trotuarului este de 
2,0 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

în proximitatea arborelui, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im 
-1,5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare , evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, precum şi a 
celor specificate în Fişa de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută înJ traseul lucrării ulterior emiterii acestui 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR.EXECUTIV, 
n jmoita-Mari 9 ha POPA 



întocmit, 


Insp. Daniela VOINESCU 


Red: D.V. ,/3ex J22. 10-2016 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB _ ^ 

hţţp - tfwww.pmb,ro^nsUttnîi/Df^aiia f dfereCtiu'dlrectla rnediu/evize afrod in grbpri 

pe data de . . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



FiOMÂNIA 

101A 101B t SACSAlOPIM IWPCETJNi 


Nr. 9791/1666285/ 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

4 

w 

Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Chindiei 
sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. r înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666285/03.10.2018 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 9791/04.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Chindiei 
nr. 22-24, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. 

, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Chindiei, perpendicular, până la limita 
din partea dreaptă a proprietăţii 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9794,10248/1666205, 1670285/.?.^?.H?¥ 



ROMÂNIA 

T318 70101 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

Doamna * 

prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 

Strada Ghioceilor nr.20, sat. Zurbaua, com Drăgăneşti Vale, Jud. Ilfov 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării. “ Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare pe strada Emanoil Porumbaru r " sector 1, Bucureşti " 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L pentru 
Doamna înregistrată la P.M.B. cu nr.1666205/03.10.2018 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr.9794/04.10.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la 
i P.M.B. cu nr. 1670285/15.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10248/16.10.2018, prin 
| care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
“Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe strada Emanoil 
Porumbaru nr.68, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Certificat de moştenitor nr. , Aviz nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis 

de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz tehnic definitiv 
emis de APA NOVA Bucureşti, Avizele individuale emise de Apa Nova Bucureşti SA, E- 
distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communication, Luxten, 
Netcity Telecom, Ratb, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel: 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 50mm (Dext 
63mm) şi lungime L=6 m, montat subteran, care va fi alimentat din reţeaua publică de 
apă potabilă existentă în carosabilul din str. Emanoil Porumbaru. Traseul 
branşamentului de apă-potabilă traversează carosabilul şi trotuarul în dreptul-imobilului 
cu nr.68, în apropierea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la 
căminul de branşament care va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de 
proprietate cu domeniul public; 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 200x4,9 mm SN8 cu lungimea 
L=7 m, montat subteran, cu pantă de 10%, care se va lega la reţeaua publică de 
canalizare DN 30cm din beton, existentă în carosabilul din str. Emanoil Porumbaru. 
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Traseul racordului de canalizare va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în 
dreptul imobilului cu nr.68, în apropierea limitei de proprietate dreapta a imobilului 
alimentat, până la căminul de racord care va fi amplasat în proprietatea imobilului, la 
max.2 m de limita de proprietate cu domeniul public. 

Atât branşamentul de apă potabilă cât şi racordul de canalizare se vor amplasa 
pe traseul branşamentului şi racordului ce se redimensionează. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.10.2018, s-a constatat că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H C.G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defri şare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz. 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, fit. b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

însp. Daniela VOINESCU 



Red :D.V../3exJ22.10.2010 - prezentul aviz a fost postai pe slle-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

101 *30181 sAQBAîoatM iMPOEUNÂ 


Nr.9909/1667581/.. Jl.l.MV 'm 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.R.L. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Emanoil Porumbaru . sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.R.L. 
prin Domnul Nastase Claudiu Daniel - împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667581/05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9909/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Emanoil Porumbaru nr.68, 
sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, 
3x150+95N, pe o lungime de 210 m, pe un traseu ce va porni din cutia de siguranţă CS 
(existentă în dreptul imobilului nr. 40-42 din str. Emanoil Porumbaru), va continua prin trotuarul 
nr. pare din aceeaşi stradă, va subtraversa str. Prof. Ion Cantacuzino, până în dreptul imobilului 
cu nr. 68, la cutia de distribuţie existentă la limita de proprietate cu domeniul public. Lăţimea 
săpăturii aferentă şanţului de pozare a cablului electric nou va fi de 0,4 m, iar adâncimea de 
pozare va fi de 0,9 m în trotuar şi 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, pe traseul lucrării nu 
există arbori sau spaţii verzi afectate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
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cu fftantA anexă-vizat spre nesdfiiiribare şi "în "baza jSianQiui ae coordonare -avizat xte 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare,' Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Având în vedere că amplasamentul lucrării se află în zonă protejată , preze ntul aviz 
este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind 
execuţia acestei lucrări, solicitat în CU nr. din 02.08.2018. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Direcţia de Mediu 


ROMANIA 

1914-2018 I SĂRBĂTORIM (MPRţUNA 


-ukmvm 

Nr.9910/1667585/.. 


CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENI A S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, Bucureşti 

* * 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Frasinului sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 
prin , împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT 

S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1667585/05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9910/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ”Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Frasinului nr.23, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr. , plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare si stradale, Autorizaţie de 
Construire imobil, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin montarea subterană a unui cablu JT, 
3x150+95N pe un traseu care porneşte din CD - cutia de distribuţie existentă în 
trotuarul nr. pare din Calea Giuleşti, la intersecţia cu str. Butuceni. Traseul reţelei 
proiectate va continua prin trotuarul nr. pare din Calea Giuleşti, va subtraversa 
carosabilul str. Craiovei şi str. Frasinului, apoi va continua prin trotuarul nr. impare 
aferent str. Frasinului până în dreptul imobilului cu nr.23, la FDCP - firida de distribuţie, 
protecţie şi la BMPT - bloc de măsură şi protecţie, amplasate în incinta imobilului 
alimentat, la limita de proprietate cu imobilul nr.21. Lungimea traseului cablului electric 
pe domeniul public va fi de L=255 ml. Pozarea subterană a cablului electric se va 
realiza în şanţ deschis cu lăţimea de 0.4 m, iar adâncimea ^deptfzare a cablului va fi de 

'■£ $S> ^- v 


Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55,00 

http://wvw.p 171 b.ro 
















T>,9 m în trotuare şl 1^2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că 
în proximitatea traseului cablului electric proiectat există: 

- 1 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduş), 0= 10-15 cm, h= 6-7 m, localizat în 
alveolă de 1 x 1 m, în dreptul imobilului cu nr.7 din str. Frasinului; 

-1 ex. Ftobinia pseudoacacia sp. (salcâm), 0- 25-30 cm, h= 7-8 m, localizat în 
alveolă de 1x1 m, în dreptul imobilului cu nr.3 din str. Frasinului; 

• o alveolă neplantată amplasată în dreptul imobilului cu nr.1 din str. Frasinului; 

Lăţimea trotuarului pe str. Frasinului este de 1,3 m. 

în trotuarul din Calea Giuleşti există platbandă cu lăţimea de 1,0 , fără vegetaţie, 
în care sunt plantaţi: 

-1 ex. Acer sp. (arţar), 0= 10-15 cm, h= 6-7 m; 

-1 ex. Populus sp.( plop), 0- 40-45 cm, h= 7-8 m. 

Lăţimea trotuarului pe Calea Giuleşti este de 3 0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate , astfel: 

In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendroiogic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendroiogic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 - 
1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. 

Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate 
cu alte materiale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii 
menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin 
biologic, înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendroiogic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendroiogic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării 
este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendroiogic în 
cauză prin revizuirea prezentului document. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 
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U 'f >er ţfr’ u °nce modificare apărută In traseul lucrării ulterior .emitem acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 


DOMNUL 


prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Modestiei i I, sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin Domnul , j, înregistrată la P.M.B. cu nr.1667748/08.10.2018 

şi la Direcţia de Mediu cu nr.9959/09.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării * Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat pe strada Modestieinr.71, sector 1, Bucureşti”, vî| comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr. , 

plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă 
în: 

• extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană djn PŢZ 1250 - 
existent pe terenul imobilului cu nr.31-33 din str. Minerva. In PT se va amplasa o CS 
din care se va poza un cablu subteran trifazat, JT 3x150+95N pe un traseu ca va 
străbate trotuarul nr. impare din str. Minerva, va subtraversa prin foraj orizontal str. 
Niagara, va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Niagara, cu traversarea-str. 
Amintirii şi a str. Modestiei, după care traseul reţelei electrice propuse va continua prin 
trotuarul nr. impare_din_stiuModestiei - până în dreptul imobilului cu nr 71, la Fnr.p-n i 
amplasat pe proprietatea imobilului alimentat, la limita de proprietate dreapta a 
acestuia. Lungimea traseului reţelei electrice proiectate va fi de 457 mL_Eozarea 
cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,8 m în şanţ deschis. Subtraversarea 
str. Niagara şi a str. Modestiei se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, în proximitatea 
traseului reţelei electrice proiectate s-a inventariat următorul material dendrologic: 


































Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m din str. Minerva există platbandă cu lăţimea de 
0,5 m în care sunt plantaţi: 

- 3 ex. Acer sp. (arţar) puiet, h=3,5 m, în dreptul imobilului cu nr. 31-33; 

- 1 ex. Acer sp (arţar), 0~5Ocm, h=8m, în dreptul imobilului cu nr.31-33; 

- 5 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcâm), cu 0 25-35 cm, h=7-8 m, 

gard viu cu o lungime de 10 ml, în trotuarul nr. impare din str. Minerva, la 
intersecţia cu str. Niagara; 

Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m aferent nr. impare din str. Niagara există 
platbandă de lăţime 0,8 m şi alveole în care sunt plantaţi: 

- 4 ex. Juglans sp. (nuc), cu 0 50-60 cm, h=7-8 m; 

- 4 ex. Morus sp.( dud), 0 35-40 cm, h=7-8 m; 

- 4 ex. Tilia sp. (tei), 0 25-35 cm, h-6-8 m; 

- 2 ex, Prunus cerasifera sp. (corcoduş), 0 15-25 cm, h~6-7 m; 

- 1 ex. Prunus avi'um sp. (cireş), 0 15-25 cm, h=5-6 m; 

- Tufe de trandafiri; 

Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m aferent nr. impare din str. Modestiei există 
platbandă cu lăţimea de 6,8 m în care există plantaţi: 

- 3 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduşi), 0 15-25 cm, h=4-6 m; 

- 4 ex. Prunus cerasus sp. (vişin), 0 15-25 cm, h=4-6 m; 

- Arbuşti şi trandafiri. 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în proximitatea lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să 
nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologîc. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologîc din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor laj cel puţin 1,0 
m - 1.5 m faţă de amori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. - Este interzisă depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate mai sus, arborii din 
proximitatea lucrării pot fi puşi în pericol de prăbuşire. Menţionăm că, în această 
situaţie, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea 
materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) 
se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea 
.traseului lucrării, aveţi obligaţia.înlocLiiriLexernplăreloc-uscate şi suportarea contravalorii. 


eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantarea gazonului (acolo unde este cazul). 


Prezentul aviz este 
Certificatul de Urbanism 


emis în baza şi cu respec tarea celor specificate 


in 


nr. 


şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilităre. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia 
înainte de începerea execuţiei lucrării;-—- 
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Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia acesteia 
şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




ROMAN IA 




Nr. 10725/1675650/.. Q 5. NGV. lU 


CĂ TRE, 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ 
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - D.G.A.S.M.B. 

Str, Academiei nr.3-5, sector 3, Bucureşti 
piin 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREŞTI S.A. 

Splaiul Uniriinr.76, Clădirea RiverPlazza Corp.A, ELI-2, sector4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR Şl SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI 

Str. Sf. Ecaterina. Nr. 3, Sector 4, Bucureşti 

(Şoseaua. Berceni nr. 12, sector 4 - Centrul Rezidenţial pentru persoane 

dependente '"Berceni” ) 

Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B cu nr.1675650/30.10.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.10725/31.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate pentru executarea lucrării "realizare traseu cabluri de energie de joasă tensiune, 
platformă betonată, împrejmuire grup electrogen", lucrare care se va executa pe terenul 
situat în Şos Berceni nr.12, domeniul public aflat în administrarea Administraţiei Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, vă comunicăm următoarele : 

1. Având în vedere documentele depuse la dosar: 

- Cerere nr.10725/31.10.2018; 

- Extras de carte funciară pentru informare nr.66453/ 20.09.2018; 

- Certificat de Urbanism nr.1093/62036 din 18.10.2018 emis de Primăria Sector 
4 Bucureşti; 

- Plan anexă la C.U. nr.1093/62036 din 18.10.2018; 

- Clasarea notificării nr.21255/30.10.2018 emisă de APMB; 

- H.C.G.M.B. NR. 338/30.09.2009; 

- Memoriu tehnic; 

Lucrarea constă în realizarea unei platforme betonate pentru montarea unui grup 
electrogen, realizarea reţelei electrice de joasă tensiune şi realizare împrejmuire grup 
electrogen cu panouri de gard bordurat. Suprafaţa la sol afectată de traseul cablurilor 
electrice (între postul de transformare existent şi noul grup electrogen va fi de : S=20mx 
0,4m=8 mp. Suprafaţa de teren afectată de platforma betonată va fi de S=6m x 3,6m= 
22mp. 

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că pe 
suprafaţa de teren unde se va amplasa grupul electrogen există gazon plantat, un ex. 
arbust Tuja sp. cu h=1m şi vegetaţie spontană aparţinând speciei Tilia. 

în proximitatea traseului de cabluri electrice de jt există 3 ex. arbuşti Tuja faţă de 
care se va păstra distanţa minimă de 0,5-1,0 m conform SR 8591/1997. 

în proximitatea terenului unde se va amplasa grupul electrogen, există 6 ex. Tuja, la 
limita spaţiului verde, care vor fi protejaţi pe durata execuţiei lucrărilor. 
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3. în urma instrumentării dosarului şi luând în considerare că materialul dendrologic 
împiedică execuţia lucrărilor de construire platformă betonată şi execuţie grup electrogen, 
avizăm: 

Transplantare : 

- 1 ex. arbust Tuja sp, cu h~1m, aflat pe suprafaţa de teren unde se va realiza 

grupul electrogen ; 

Transplantarea se va executa prin grija constructorului şi se impune respectarea 
condiţiilor transmise de administratorul legal al terenului pe care se află arborii privind 
locaţia unde se va transplanta materialul dendrologic (1 ex. Tuja) şi obligaţiile ce revin 
pentru asigurarea prinderii materialului dendrologic transplantat. 

Precizăm că această lucrare, transplantarea, se va executa cu respectarea 
prevederilor art.9, alin (2) dîn Legea nr.24/2007 r cu modificările şi completările ulterioare, 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

Pentru eliberarea suprafeţei de teren pe care se va executa platforma betonată 
aferentă realizării grupului electrogen, se va executa eliminarea drajonilor din specia Tilia, 
crescuţi din mugurii de pe rădăcină. 

In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
aflat în proximitatea lucrării,prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin 1 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secţionarea rădăcinilor, 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor 
prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei 
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor, precum şi de respectarea prevederilor 
prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi în 
conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare este valabil însoţit de acordul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti. 

Transplantare -1 ex. arbust 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



România 


1318 20181 S&PBilQOtM ImPPEUnA 


Nr. 9011/1660188/ fts* ^\f IW 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANYSRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Modernizare sistem de iluminat public existent, zona Baba Novac 
Residence, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660188/13.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9011/14.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Modernizare sistem de iluminat public existent, zona Baba Novac 
Residence, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi de DADP 
sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel: 

• în spaţiu verde spate bloc NI, M3 din str. Baba Novac nr. 10, 12 şi parţial spaţiu 
verde bloc din str. Baba Novac nr. 14. 

• din T919 situat la intersecţia str. Baba Novac şi str. Ion Tuculescu, prin trotuarul 
str. Ion Tutulescu şi spaţiu verde lateral bloc 27 din str. Ion Tutulescu nr. 21-23. 

• fără afectarea vegetaţiei (arbori, arbuşti, vegetaţie spontană) existente în spaţiile 
verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament aferent trotuarelor 
traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
' conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona l 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9792/1666192/ 


na, nov. m 



\'j vF 

ROMÂNIA 

IQta 301 e I lipsi topim ImpqeunA 


Către: SC ENERCONSTRUCT SRL 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

* r 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dragoş 
Vodă sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. f înregistrată la P.M,B. cu nr. 1666192/03.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9792/04.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dragoş Vodă 
nr. 17, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
favorabil emis de ADP sector 2, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 220m, astfel: 

• din PT 4437 existent în dreptul imobilului nr. 165 din str. Mihai Eminescu, prin 
trotuarul nr. impare al str. Mihai Eminescu, continuă prin trotuarul nr. pare al 
str. Dragoş Vodă, subtraversează str. Dragoş Vodă, până la aproximativ 6m faţă de 
limita din partea dreaptă a prorpietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării există vegetaţi în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate* 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai însoţit 
de avizul Ministerului Culturii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9793/1666359/ 0 & NOV «■ 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-maii: 




România 


1910-201 b 1 sAoGirooru Imppeun A 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Eraclie 
Arion I, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666359/03.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9793/04.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Eraclie Arion 
nr. 17 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Eraclie Arion, perpendicular, până la 
aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. . 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


întocmit: 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTO/^- b 
Simona-ATatijaoa POPA 

Red;P.R73ex701.t-f .^OIQriprAstn tul aviz a fost postat pe site~ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




ROMANIA 


1A'201 i | SJtaBATOPlM ImpbeunA 


Nr. 9796/1666203/ 0 8. M M 


Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA - 

B-dul luliu Maniu nr. 401 A, sector 6 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
şos. Bucureşti-Ploieşti , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666203/03.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9796/04.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. 
Bucureşti-Ploieşti nr. 135, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Autorizaţia de 
amplasament emisă de CNAIR - DRDPB), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 29m 
(branşament) şi 26m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul si trotuarul sos. Bucureşti-Ploieşti de pe 

partea nr. pare, subtraversează şos. Bucureşti-Ploieşti, până la limita din partea 

dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9850/1667089/. 


08. NOV! 2018 



ROMÂNIA 

1zoi a l siDGinwiu ImpoeunA 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 

prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1 .Bucureşti 

Referitor ia lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Heliului sector 1, 
Bucureşti ” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1667089/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9850/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pe str.Heliului nr.5, sector 1, 
Bucureşti " vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 25.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă ), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 
conducte de PE Dn 32 mm şi lungime L=4,5 m (3,5 m în proiecţie orizontală), cu racord 
în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Heliului. Branşamentul de 
gaze naturale propus va fi executat pe un traseu ce porneşte din punctul de cuplare la 
conducta de gaz existentă (în carosabil) şi va străbate parţial carosabilul şi trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr. , până la postul de reglare ce va fi amplasat la 0,5 m de limita de 
proprietate stângă a imobilului alimentat. Lucrările de pozarea branşamentului propus se 
vor executa prin săpătură manuală şi pozare în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 25.06,2018 emis de Primăria 

Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 



întocmit, 


Insp. Daniela VOINESCU 

% 


0 5. NOV. 201B 


Red.D.V.7 3 ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



1014-7019| SĂRBĂTORIM iMtafteUMÂ 


Nr.9851/1667074 


Oft nov I6tr 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 


Strada Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament de gaze 
naturale pe Drumul Agatului, sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
GINICOM S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667074/04.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9851/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării ” Extindere conductă gaze naturale şi branşament de 
gaze naturale pe Drumul Agatului , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
nr. , Aviz de traseu nr emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity 
Telecom, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Autorizaţia de Construire imobil, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din PE cu 

Dn125mm şi lungimea L=115m, montată subteran în carosabilul din Drumul Agatului 
şi drumul de servitute, până în dreptul imobilului cu adresa str. , unde va 

avea cap terminal (conform planurilor anxă la CU nr. ). 

Conducta de gaze naturale proiectată va fi racordată în conducta de gaze existentă 
în carosabilul din Drumul Agatului, în dreptul drumului de servitute, având 
Dn125mm. 

• realizare branşament nou de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm şi lungimea de 14,Om (13,0 m în proiecţie orizontală), racordat la conducta de 
gaze naturale (extinderea propusă în lucrarea de faţă), pozată subteran pe drumul 
de servitute. Branşamentul de gaze naturale va fi montat îngropat pe un traseu ce 
va traversa parţial drumul de servitute, în dreptul imobilului cu adresa strada Odăii 
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nr.66A, la 10,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia, până la postul de 
reglare-măsurare ce se va amplasa în firidă, pe proprietatea imobilului alimentat. 

Lucrările de execuţie se vor realiza prin săpătură manuală şi pozarea 
branşamentului se va realiza în şanţ deschis. 

2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a 
constatat că pe traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare. Pentru 
orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOIN^jpU 

05.NQ1Î m 


Red:D.V._/ 3ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


101S 301 fi | SAOqAtOPIM iMpPEUNi 


Nr.9860/1667129. 08 :^ 8 ^ Mi 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 

prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Ricinului ~ 
sector 2, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1667129/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9860/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: “Branşament de gaze naturale pe str: Ricinului nr.20, sector 2, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis 

de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz 
nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Ordin de 

lucru nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, avize individuale emise de 

deţinătorii reţelelor tehnîco-edilitare: Apa Nova SA, E-Distri’buţie Muntenia, Luxten, Netcity- 
Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou cu Dn 32mm şi lungime L=6,0m (5,0 m în 
proiecţie orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.20 din str. Ricinului, ia distanţa 
de 2,0 m faţă de limita proprietate din partea stângă a imobilului alimentat. Branşamentul de 
gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale cu Dn 125mm, existentă în 
carosabilul din str. Ricinului. Traseul de pozare a branşamentului de gaze naturale propus va 
traversa parţial carosabilul şi trotuarul până la postul de reglare amplasat la limita de 
proprietate a imobilului alimentat. Lăţimea şanţului de pozare a branşamentului propus va fi 
de 0,4 m , iar la ca capătul branşamentului, adâncimea de pozare va fi de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării există un ex. Acer sp.(arţar) cu 0=60 cm, h=8m, plantat în 
alveolă de 1x1 m, la distanţa de 0,5m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. 
Arborele va fi protejat pe timpul lucrărilor de execuţie a branşamentului de gaze naturale. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 
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- în proximitatea aibordhâ menţionat, săoătura se va executa manual sau utilizând 
-o condiţiilor dm teren =caiB ~sâ nu distrugă sistemul radicular td 

material ifliHrt Hidrologic. 

In "Cnpui lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1.0 m - 
1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. 

Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborele 
menţionat, acesta poate fi pus în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, 
înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora, 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de.toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborelui din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestuia, executantul lucrării este 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planurile anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Red:D.V../ 3ex./01.11.2018 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.9870/1666836.....!.?.?. 1 !:....: 



ROMÂNIA 


1918 201B SÂR0ÂTOOIM fw&PEUNÂ 


CĂTRE, 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX SRL 

Strada Covasna nr.10, BI.E15, Sc.1, Et.1, Ap.6, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 

i 1 ' t 


Scopul lucrării: “Extindere reţea electrică pe Aleea Ninsorii pentru imobilul din 
Aleea Ninsorii > , sector 3 ” 

Având în vedere solicitarea depusă S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, 
înregistrată la P.M.B. cu nr.16666836/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9870/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării" Extindere reţea electrică pe Aleea Ninsorii pentru imobilul din Aleea 
Ninsorii nr.32-34, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.479R1626427 din 
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.289/23.07.2018 emis de Direcţia Administrarea 
Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr.16626/02.08.2018 emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană racordată prin 
manşonare, în sistem intrare-ieşire, la reţeaua electrică existentă în Aleea Ninsorii. 
Traseul reţelei electrice propuse va pomi din locul de manşonare (din dreptul postului 
de transformare-PT 218 existent în Aleea Ninsorii) şi va continua prin 
carosabiiul/trotuarul din Aleea Ninsorii, pe partea numerelor impare, până la noul 
postul de transformare (conform planului anexă la CU nr.479R1626427 din 
13.07.2018). Lungimea traseului va fi de 125 ml, iar pozarea reţelei electrice se va 
realiza în şanţ deschis, realizat în beton/pământ. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018, s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 479R1626427 din 13.07.2018 emis de Primăria 
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Municipiului Bucureşti Împreună cu pianul anexă-vizat spre nesdfiinribare, precum şi în 
baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul şi beneficiarul lucrării sunt responsabili de respectarea condiţiilor 
din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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ROMAN IA 

agiia zoia i sAoeAiDRtu Împpfuma 


Nr. 10332/1671652/ O ft ‘ flJlf 


Către: SC Best Etectroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe b-dul 
Apicultorilor sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671652/17.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10332/18.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe b-dul Apicultorilor 
nr. 28, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul b-dului Apicultorilor, perpendicular, până la limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare şi stradale) 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

întocmit: 

Insp. RoxanjbPARASCA 
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Direcţia de Mediu 



1910 2018 j SJLPSATOtMM ÎMPĂUNA 


Nr.9552/1 663973....?.?'. M.?.? 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, 040119, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Intrarea Depoului r. , sector 2° 

Având în vedere solicitarea depusă de 

împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., pentru S.C. E-DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1663973/26.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9552/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Intrarea Depoului nr.9, sector 2”, vjă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

19.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri jt, tip 
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 43 m în domeniul public, care 
străbate trotuarul nr. impare din intrarea Depoului până în dreptul imobilului cu nr.9, la 
firida“de"distribuţie, contorizare şi protecţie-FDCP ce va framplasată pe proprietatea 
beneficiarului, la limita de proprietate din partea stângă. Cele două cabluri se vor 
alimenta în sistem intrare-ieşire prin manşonare la cablul de jt subteran existent, care 
făcelegătură între postul de transformare PT 1110 şi cutia CT - strada Silozului. 
Lăţimea trotuarului este de 2,3 m, iar lăţimea şanţului de pozare a cablurilor electrice 
va fi de 0,4-0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea'■Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că imobilul este situat în raza de protecţie a unor monumente 
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015-Municipiul Bucureşti, anexă la 
Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind executarea lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


ţ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


un 20181 sApfiAroeiM ImpoeukA 


Nr.9610/1664661. 

"XfiOYm 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S A. 

prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul de pe str. 
Viitorului sector 2, Bucureşti " 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1664661/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9610/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul de pe str. Viitorului 
nr.103, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. j din 

04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de-distribuţie gaze naturale nr. / 

16.06.2017 emisă de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare autentificat sub nr. 

, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: 
Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou din polietilenă cu Dn 32mm şi 
lungime - 11,0 m (10,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu 
nr.103 din str. Viitorului, la distanţa de 0,5 m faţă de limita din dreapta a imobilului 
alimentat. Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat la conducta de gaze 
naturale cu Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Viitorului, pe partea imobilelor 
cu nr. pare, perpendicular pe aceasta. Lucrările de pozare a branşamentului de gaze 
propus se vor realiza prin subtraversare parţială executată prin foraj orizontal, a 
carosabilului şi a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la 
limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere faptul că imobilul se află situat în raza de protecţie a unui 
monument istoric care este cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015- Municipiul 
Bucureşti, respectiv la poziţia nr. 2224 din anexa la Ordinul Ministerului Culturii 
nr.2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa Avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


I 





întocmit, 

Insp. Daniela V OINESCU 


RediD.V. 7 3ex./19,10.2018 * prezenM avi z a fost postat pe site-ul PMB ^ _ 
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PRWIAMA MUNICIPIULUI BUCUReŞTi 

Direcţia de "Mediu 



România 


1 &18 1QIB SÂCeÂTOfllM iMPPţUNi 


Nr. 9611/1664673/ OftNOVh, 

Către: SC PROSPER GAZ SRL 
B-dul 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aldeni 
r sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664673/27.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9611/28.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aldeni nr. 6, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Aldeni, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• traseul lucrării traversează platbanda de aliniament, cu iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul. Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


1 a 18 2018 ISAPBÂTDRIM (MPOnjNĂ 


Nr. 9622/1664848/ 0 8. NOV. M 


Către: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI str. Biruinţei nr. 20 - prin D-na 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Biruinţei 
i sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. r înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664848/27.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9622/28.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1267416/08.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5814/09.09.2017, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Biruinţei nr. 20, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr * _ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 115m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul din faţa imobilului din str. Burniţei nr. 3, continuă 
prin trotuarul nr. impare, subtraversează în dreptul imobilului alimentat şi se 
branşează la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. ' 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Mal Vana POPA 



întocmit: 

lnsp.$oxana PARASCA 



... ^ 

Red:P.R73ex719.10.Errflntul aviz a fost postat pe site-ul PMB Qc , 
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Nr.9705/1665763 


i'^nr m 


tto nov ar# 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 


Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
DIRECŢIA DRUMURI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1. sector 1. Bucureşti 


Referitor la lucrarea: " Branşament de gaze naturale pe Şos. Gheorghe lonescu 
Siseşti j ’ sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1665763/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9705/02.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: * Branşament de gaze naturale pe Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.268-270, sector 
1, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu 
tehnic. Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emisă 

de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

şi Extras de carte funciară de informare. Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, 
Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou din teavă de PE 100 SDR11, cu Dn 
63 mm şi lungime de 16,0 m (15,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu 
nr.286-270 din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti, la distanţa de 5,0 m faţă de limita din dreapta 
a proprietăţii imobilului alimentat. Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în 
conducta de gaze naturale - Dn 315 mm, existentă (în prezent) montată îngropat în trotuarul 
din-Şos. Gheorghe lonescu Siseşti, în dreptul imobilului alimentat Lucrările de pozare 
subterană a branşamentului de gaze propus se vor realiza prin subtraversare a trotuarului 
pânâJa postul de regiare-măsurare ce va fi amplasat pe proprietatea imobilului, într-o firidă, 
cu acces din domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că în 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr.268-270 din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti, există 
planţie de aliniament stradal. 

—_ln proximitatea lucrărilor s-a inventariat următorul material.dendrologic: 

- 2 ex. Platanus sp.( platan) cu 0=15-20 cm, h= 9-10 m,"plantaţi în alveole. 

Tn urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, executantul lucrării având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, la tel. 021/305.55,00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor ia cel puţin 1,0 m - 1,5 m faţă de 
arbore, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular 
al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 28.06,2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, precum şi a celor specificate în Soluţie de 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emisă de Distrigaz Sud 

Reţele. 

Având în vedere faptul că imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.268-270 se află la 
o distanţă mai mică de 100 m faţă de imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice actualizată 
îri 2015 prin ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în 
prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţlpnale privind execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Re&D.VJ 3ex./1910.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 



DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariarig POPA 


întocmit, 


Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Wlearc 

îM 



ROMAN IA 

101*2018 | SĂRBĂTORIM luPGţUWi 


Nr. 10052/1668880/ 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplaruiui de la 
registratura PMB 

E-mail: 


Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

* * 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Taifunului şi drum de exploatare, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668880/10.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10052/11.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Taifunului şi drum de exploatare, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 73m, astfel: 


• din conducta existentă în carosabilul str. Taifunului, pe drumul de exploatare 
(drum de pietriş) Aleea Taifunului, până în dreptul imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• există trotuar cu iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toale tare. 

fermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

PARASCA 



Simona-Maţian. 



Red:P.RJ3exyi9.10.2(/l8 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
httpr//www, pmb.ro/institutii/primaria/direct 1 i/directia_mediu/avi 2 e_art 10 ri_in_consultare/avi 2 e arbori_in_consultare.php „ pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


■î î • , • 

: *•/;***■: 

: ••••• 


ROMÂNIA 

1916 20181SĂRSĂTOQIM ÎMPPEUMĂ 


Nr.9787/1666549/.. .jQ. ^ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, Bucureşti 


O 

o 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Deviere reţea electrică de joasă tensiune pe intrarea Vagonetului 
/ sector 6, Bucureşti ” 



Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666549/03.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9787/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “ Deviere reţea electrică de joasă tensiune pe intrarea Vagonetului 
nr.lC, sector 6, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr. 

emis. de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

• se va monta un cablu subteran de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent pe 
Intrarea Vagonetului, pe un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul 
aferent blocului 101, va continua prin acest trotuar şi apoi va subtraversa Intrarea Vagonetului 
în dreptul BMPT existent pe terenul aferent benzinăriei Lukoil, conform planului de coordonare 
avizat; 

• se va monta un cablu subteran de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent, pe 
un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul aferent blocului 101 unde 
se va manşona la cablul de alimentare existent al blocului 101, conform plan de coordonare 
avizat; 

• se vor monta 4 cabluri subterane de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent, 
pe un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul aferent blocului 101, 
apoi va continua prin acest trotuar până în trotuarul din str. Lujerului, la intersecţia cu Intrarea 
Vagonetului, de unde va subtraversa carosabilul din Intrarea Vagonetului până în dreptul 
benzinării Lukoil unde se va manşona la cablurile existente, conform planului de coordonare 
avizat. 
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Pozarea cablului electric va fi executată la adâncimea de 0,9 m în trotuar şi la 1,2 m la 
subtraversări, iar lăţimea şanţului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m. 

2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.10.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate (în trotuarul aferent blocului 101 din Intrarea 
Vagonetului) există spaţiu verde aferent blocului, cu vegetaţie crescută spontan şi arbori 
plantaţi în acesta, din speciile Frajcinus (frasin) şi Robinia pseudoacacia L (salcâm). Spaţiul 
verde paralel cu traseul lucrării este îngrădit cu gard viu din specia Hibiscus. 

De asemenea, în proximitatea traseului cablului electric care alimentează BMPT de pe 
terenul benzinăriei Lukoil, la limita parcării din vecinătate, se află arbori plantaţi din specia 
Ailanthus altissima (fals oţetar), 0=i20-25 cm. h= 4-5m. Lăţimea trotuarului unde va fi executat 
traseul lucrării este de 1.0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ex ecuţiei lucrării 
menţionate 

Avizul este valabil în numai in cazul respectării următoarelor condiţii: 

în proximitatea spaţiu ui verde/gardului viu şi a arborilor plantaţi, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im * 1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm ca în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia verificările ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aduperii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este 
obligpt ca în cel mai scurt timp sa solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. I 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


RBtirD.V.. y4ex.V06.il. 2018 - prezentul aviz a 
hE8p;//www-pmb roA nstitut.i/i&nmaria/directij/directi 



întocmit, 
^ţnsp. Danie 




amd^VC 


OINESCU 


:at pe site-ul PMB “Z ' 

edi u/avi ze arbori in consultare/avize arbori, pe data de 


Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, bucureşti România 
















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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10)8-201 BI SĂRBĂTORIM iMPnţUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

1 i 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Fabrica de 
Cărămidă sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667086/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9852/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Fabrica de Cărămidă nr. 
7, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

, Acord de acces la 

sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în Zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă PE Dn 125mm şi 

lungime L=37,0 m, pozată subteran în carosabil din str. Fabrica de Cărămidă, cuplată îh 
conducta de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Fabrica de Cărămidă. 
Traseul conductei de gaze naturale proiectate va începe din punctul de cuplare la conducta 
existentă (în dreptul imobilului cu adresa str ), până în dreptul imobilului cu din 

str. Fabrica de Cărămidă, unde conducta de gaze nouă va avea cap terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 
conducte de Dn 32 mm şi lungime L=8,5 m (7,5 m în proiecţie orizontală), cu racord în conducta 
de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din Fabrica de Cărămidă, perpendicular pe 
aceasta. Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.7 
din str. fabrica de Cărămidă, la distanţa de 7,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului 
alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la limita de proprietate a 
imobilului. 

Lucrările de execuţie a extinderii conductei de gaze naturale şi a branşamentului se vor 
realiza în şanţ deschis executat prin săpătură manuală. Lăţimea şanţului de pozare a conductei 
va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de pozare a conductei va fi de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că traseul 
lucrării va traversa platbanda cu spaţiu verde cu lăţimea de 3,5 m din trotuarul aferent imobilului 
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alimentat. în această platban^ă există vegetaţie sub formă de gazon şi 4 ex. Fraxinus sp.(frasin), 
0=10 cm, h=4-5 m plantaţi in aceasta. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din tefen care să nu distrugă sistemul radlcular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, [prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im - 1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. 

Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm ca în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni 
de la finalizarea lucrării) se constata uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe 
traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin pVăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia adufcerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. împreună cu 

planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 


precum şi de nerespectarea celor 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 
protecţie a spaţiilor verzi de pe terito 
Prezentul aviz are termen 


menţionate in prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
h Municipiului Bucureşti, 
de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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ROMÂNIA 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Batistei nr , sector 2, 

Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667106/04.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9854/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării " Branşament de gaze naturale pe str. Batiştei nr.27A, sector 
2, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 21.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

dovada proprietăţii asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţîe Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, 
Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, din polietilena Dn 32mm, pozat 
subteran, de lungime de 5,3 m (4,3 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de 
gaze naturale cu Dn 90mm, existentă în carosabilul din str.Batiştei, perpendicular pe 
aceasta. Branşamentul de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta 
din care se racordează, îngropat în şanţ deschis executat manual, iar traseul acestuia 
va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.27A din str. Batiştei, 
până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, ia limita din partea 
stângă a proprietăţii imobilului alimentat. Lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,4 m, iar 
adâncimea minimă de montare a branşamentului va fi de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrării menţionate. 

> 
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Precizăm că în baza acest 


ji aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 


toaletare. iar la finalizarea lucrăr lor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen c valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

1 » 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Lăutei nr. , sector 1, 
Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667110/04.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9865/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pe str. Lăutei nr.4, sector 1, 
Bucureşti " vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud 

Reţele, dovada proprietăţii asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz de traseu 
nr - emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, 
de lungime de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul din str. Lăutei (conform planului anexă la CU), aproape 
de limita de proprietate a imobilului cu nr. 4 din str. Lăutei. Branşamentul de gaze 
naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, îngropat 
în şanţ deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul în 
dreptul imobilului cu nr.4 din str. Lăutei, până la postul de reglare-măsurare care se va 
amplasa în firidă, laJimita de proprietate a imobilului cu domeniul public, la distanţa de 
0,5 m de limita din partea stângă a proprietăţii imobilului alimentat. Lăţimea şanţului de 
pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de montare a branşamentului va fi de 
0,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrăijilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - li 5 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11,2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. I din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 


















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

■ 

Direcţia de Mediu 


BUCUREŞTI 


Nr.9872/1667266/. 



ROMÂNIA 

19IB'30lfl I SĂaeĂTDPlM iMPOEUNÂ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului 
din str. Atena, , sector 1, Bucureşti ” 

Având în vedere la cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
domnul Năstase Claudiu Daniel - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667266/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9872/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din str. 
Atena, nr. 11, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emis de E-distribuţie 

Muntenia, dovada proprietăţji asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania 
Communication SA,), lucrarea constă în : 

• realizare racord electric prin montare subterană a unui cablu electric trifazat 
racordat prin manşonare, în sistem intrare-ieşire, la cablul stradal JT- între CD430 şi 
CD395, existent în trotuarul din str. Venezuela aferent imobilului cu nr. 11 din str. 
Atena. Traseul racordului electric propus va avea lungimea de 2,0 m pe domeniul 
public şi va începe din trotuarul din str. Venezuela aferent imobilului alimentat şi până la 
blocul de măsurare şi protecţie trifazat- BMPT 25A ce va fi amplasat pe proprietatea 
beneficiarului, la limita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 233763. 

Lăţimea şanţului de pozare a cablului electric va fi de 0,4m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 
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In urma analizării docume itaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privnd aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucueşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleţare. iar la finalizarea lucra rilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Având în vedere că imob Iul este amplasat în Parcelarea Dorobanţi, ce figurează 
pe Lista monumentelor istorice prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului 
emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind executarea acestei lucrări. 

Prezentul aviz este emis “n baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planurile anexă, visate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută 
în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia 
înainte de începerea execuţiei Ipcrării, 

Ne respectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.O.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termân de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



EXECUTIV, 
a POPA 


Red;D.V../ 3ex./05.11.2018 - prezentul aviz a fofe 
htjo7/www.pmbro/institutii/crimaria/d^ 


pe data de. 


întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 




t postat pe site-ul PMB 
La mediu/avize arbori in consultare/aviza arbon j 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa — strada Barbu 
Delavrancea nr , sector 1, Bucureşti" 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667580/05.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9908/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - strada Barbu 
Delavrancea nr , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 

de vânzare-cumpărare aut. sub nr. , plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Pozarea subterană a unui cablu electric trifazat JT 3x150+95N, pe un traseu cu 
lungimea de L=93 ml, care va porni de la postul de transformare PT901 existent (amplasat în 
spaţiul verde din Parcul Kiseleff), va străbate spaţiul verde până în trotuarul străzii Barbu 
Delavrancea, va subtraversa prin foraj orizontal str. Ion Mincu şi va continua prin trotuarul nr. 
pare din str. B. Delavrancea până în dreptul imobilului alimentat, la noua CD ce va fi amplasată 
la limita de proprietate cu imobilul nr. din str. Ion Mincu. 

Cablul electric va fi pozat în pământ, la adâncimea de 0.8-1.0 m în trotuar şi 1.2-1.4 m 
în carosabil, iar lăţimea şanţului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării următorul material dendrologic: 

1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=4O-45cm, h=10 m, în trotuarul aferent imobilului cu 
nr.4 din str. Barbu Delavrancea; 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=15-18cm, h=5-6m, în aliniamentul trotuarului din str. 
Ion Mincu intersecţia cu str. B. Delavrancea; 

1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=30-35 cm, h=8-10 m, în spaţiul verde, în proximitatea 
traseului lucrării spre PT901; 

- 1 ex. Acer sp.(arţar)- bitulpinal, 0=10-12 cm, h=7-8 m, în spaţiul verde, în 
proximitatea traseului lucrării spre PT901; 
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- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0=£O cm, h=8-10 m, în spaţiul verde, în proximitatea traseului 
lucrării spre PT901; 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=25-3Ocm, h=8-10 m, în spaţiul verde, în proximitatea 
traseului lucrării spre Pt901; 

- Gard viu la limita dintre spaţiul verde şi trotuar. 

în urma analizării documeniaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

Prezentul avizul este valabil numai cu respectaarea următoarelor condiţii: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m-1.5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/Î997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea raijiurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm ca în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nli se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este 
obligat ca în cel mai scurt timp s£ solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planulu de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că lucrarea se execută pe teren aflat ,în zonă protejată, prezentul 
document este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 


o 


DIRECTOR EXECUTIV, 
iana POPA 



Red:D V../3ex./0611 2018 - prezentul aviz a (ost j 
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14. NOV a» 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti. 


r-i 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe 
Drumul Plaiul Nucului, Drumul Piscul Vechi, sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A prin S.C. AVI 
PROD GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640615/06.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6136/09.07.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1677393/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10888/06.11.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Extindere conductă gaze naturale 
şi branşament pe Drumul Plaiul Nucului, Drumul Piscul Vechi, sector 1, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.147R1598478 din 
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de 
acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 30,03.2018 şi a planului de 

situaţie privind soluţia de acces, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. 

/18.04.2018 emis de Primăria Sector 1, Adresa nr. /12.10.2018 

emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Aviz de traseu ,/02.04.2018 emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr.9701/03.04.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din ţeavă de PE 100 
SDR11 Dn 125mm/90mm, montată subteran în domeniul public, având o lungime totală de 
154 m. Conducta de gaze naturale nou proiectată va fi racordată în conducta de gaze 
naturale existentă, montată îngropat în dreptul imobilului cu nr.58A din str. Drumul Plaiul 
Nucului, iar traseul conductei proiectate va începe din punctul de cuplare la conducta 
existentă, va străbate Drumul Plaiul Nucului, apoi prin Str. Drumul Piscul Vechi (paralel cu 
drumul de servitute, conform planului de situaţie anexă la CU nr.147R1598478 din 
12.03.2018), până în dreptul imobilului cu adresa Drumul Piscul Vechi nr.23, unde conducta 
proiectată va avea cap terminal. 

• Realizare branşament de gaze naturale montat subteran, din ţeavă de PE SDR 11 
Dn 32mm şi lungimea L=4 m, în dreptul imobilului cu nr. 23, la limita de proprietate stânga a 
imobilului alimentat, racordat în conducta de gaze naturale proiectată. La capătul 
branşamentului propus se va monta în firidă, la limita de proprietate, un post de reglare- 
măsurare. 
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2. Urmare a verificărilor, efectuate pe teren în data de 30.07.2018 şi în data 08.11.2018 
(la ultima verificare pe teren participând şi un reprezentant al proiectantului), s-au constatat 
următoarele: 

- Drumul Piscul Vechi (tronson care începe de la Drumul Plaiul Nucului, paralel cu 
drumul de servitute, apoi prin dreptul imobilelor cu nr. 23,25,27,29 din str. Piscul Vechi, 
traseul pe unde se va executa extinderea conductei de gaze naturale), nu este amenajat, nu 
are delimitată trama stradală, iar pe acest teren există vegetaţie spontană şi arbori crescuţi 
spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr,304/2009 privinc aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

în baza reglementărilbr art. 1 din H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de 
asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, 
lucrările de "Extindere conductă gaze naturale şi branşament pentru imobilul cu adresa - 
Drumul Piscul Vechi nr.23 , sec or 1, Bucureşti” se vor executa ulterior realizării lucrărilor de 
salubrizare şi igienizare a tereni lui denumit Drumul Piscul Vechi (de la Drumul Plaiul Nucului 
până în dreptul imobilului cu nr 23 din strada cu acelaşi nume), prin eliminarea vegetaţiei 
spontane cu diametrul <7cm, lucrări executate prin grija administratorului terenului, respectiv 
ADPS1. 

La finalizarea lucrări! r de eliminare vegetaţie spontană, se va anunţa în scris 
Direcţia de Mediu pentru efectuarea unei noi vizite în teren şi inventarierea materialului 
dendrologic de pe traseul lucrării. 

Precizăm că în baza acestu aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 

Prezentul aviz este emis îfţ baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 147R1598478 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar prezentul aviz va fi considerat nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simonad 



POPA 


întocmit, 

Insp. Dagiela VOINEf 
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Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Macului 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667092/04.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9849/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Macului nr 
13, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 4,2m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Macului, perpendicular, până la aproximativ 

4m faţă de Unita din partea dreaptă a prorpietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în platbandă, în faţa imobilului alimentat, în 

vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului denc ologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. . 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... * . *■ 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi ştradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. „ ... 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are terme de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariafia POPA 



întocmit: 

Insp. Rgxana RARASCA 



'O 

O 


ti wvm 


Red:P. R./3ex. -07.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia fnodiu/avize. arbori in_consullare/avize_arbori. in consultare.php , pe data do 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9853/1667072/ 

Către: SC GINICON SRL 


mm 


Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 



ROMANIA 


iei* îoib Împreună 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Amorfei, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667072/04.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9853/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Amorfei, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Amorfei din dreptul imobilului cu nr. 8, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului nr. 2 din 
str. Amorfei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana PO 


Red:P.R73exi07.11. 
http://www.pmb. ro/institutii/pnmal 


întocmit: 


- losp 


PARASCA 


:at pe sile-ul PMB 

.mediu/avize arbori in consultare/avize_arborijn_consuUare.php , pe data de 


j j, 






Bd. Regina EHsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

191*2010 [ SJtoaiTDPIM ImpccunA 


Nr. 9855/1667101/ 


Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667101/04.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9855/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr. 297, sector 1 , conform documentaţiei depuse {C.U. nr. din 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la aproximativ 

1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă aferentă trotuarului traseului. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

A 

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după .obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi ’ suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabi numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţipnate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, arj.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
to aletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




UN0HM8 


Red:P, R./3ex.-07.11.2018 * prezentul aviz a fost pas); 
httpJ/www, pmb.ro/institutii/primaria/direclii/direclia ,i 


lat pe site-ul PMB 

mediu/avize_artoori in consuHare/avize .arbori Jn_consultare.php , pe data de . 
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Direcţia de Mediu 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. IMPLANT EXPERT S.R.L. 

Strada Al. Dorohoi nr.4, bl.A24, sc.1, et.2, ap.9, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B.dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

Scopul lucrării; “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Chindiei nr. , 
sector 4, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
IMPLANT EXPERT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666785/04.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9867/05.10.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1672618/22.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10464/23.10.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Alimentare cu energie electrică a 
imobilului din str. Chindiei nr.4, sector 4, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 


ţehnic, Aviz tehnic de racordare nr. 


emis de E-Distribuţie Muntenia SA, 


Aviz nr. 


emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. 
emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea Notificării 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada titlului 


nr. 


asupra imobilului, teren şî/sau construcţii, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 


Extinderea reţelei electrice va fi executată prin montarea subterană a două cabluri 


electrice, JT 3x150+95N. Un cablu electric va fi pozat pe un traseu care porneşte din PTS 
2352, existent în trotuarul nr. pare din str. Chindiei, în dreptul imobilului cu IE 218021 şi va 
continua prin trotuarul str. Chindiei până în dreptul imobilului cu nr , la cutia de siguranţă-CS 
proiectată, ce va fi amplasată la limita de proprietate a imobilului alimentat (vecinătatea cu 
imobilul ). Un al doilea cablu electric va fi alimentat în sistem intrare-ieşire pe LES JT PTS 
2532-PTS 2, existent în carosabilul din B.dul Regina Maria, va subtraversa carosabilul până în 
trotuarul nr. pare din str. Chindiei şi va continua până în dreptul imobilului alimentat, la CS 
proiectată. Lungimea traseului racordului electric va fi de 42 ml, iar pozarea acestuia se va 
executa în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că pe 
traseul racordului electric proiectat nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării documen aţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorab il execuţiei lucrării. 

Menţionăm că, în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valab l numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniulJi public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Acest aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul^ de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă şi a documentaţiei depuse. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B- nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe terito iul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen- de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Red:D.V../4ex./07.11.2018 - prezentul aviz a (ost 
hHD://www.omb.ro/irtslitutiifonmaria/direcliLfd[reelip 

pe data de. 


întocmit, 
Insp. Daniela 


la VOIJiiESCU 


postat pe site-ul PMB 

mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultareţ.php 


1 3 NOV. 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9989/1668401/ ^ ' 

Către: SC VILLADEX CONSTRUCT SRL - prin Dl. 



ROMÂNIA 

1018-201 8 I SĂPBĂTOQtM iMPftEUNĂ 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Iarba 
Câmpului nr. 60, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668401/09.10.2017 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9989/10.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Iarba 
Câmpului nr. 60, sector 4, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 50m, astfel: 

• din PT 2326, prin trotuarul str. Iarba Câmpului, pe partea nr. pare, până la 
aproximativ 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în aproprierea PT 2326 la aproximativ 2m, există lex. Juglans nigra (nuc) 0 30cm, 
h 8m. 

• în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5 m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

A 

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia 


înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are terme de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV , 
Slmona-Mariana POPA 


întocmit: 

insp. Roxana PARASCA 





Red:P.FU3ex.'07r11,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://vmw.pmb. rQ/instUuti'i/primaria/di^^ rpediu/avî?e_arbori in_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de. 
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Direcţia de Mediu 

Nr. 10876/1676930/ 1 & M 

Către: SCE-DISTRIBUŢIEMUNTENIA SA -prin DL 


ROMÂNIA 

191S 20181 $A&bATOQIM iMPftEUNA 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mitropolit 
Varlaam nr. 86 A, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676930/02.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10876/05.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mitropolit 
Varlaam nr. 86 A, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. 

, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 25m, astfel: 

• din stâlpul existent în dreptul imobilului nr. 85 din str. Mitropolit Varlaam, subteran, 

subtraversează str. Mitropolit Varlaam, continuă prin trotuarul nr. pare, până la 

aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandele aferente trotoarelor traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia, respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prir prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04,2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizkrea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti , 

Nerespectarea celor menţipnate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b, 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 


toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 



O 

o 


Red:P.R./3ex.-07.11.2010 - prezentul aviz a fost postai 
httpJjwww.pmbTo/institutii/primaria/directit/drectiaj 


rrfedîi 


1 pe silexul PMB 

u/avize_art)ori_in consuttare/avize_arbor» in^consultare.php , pe data de . 
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Direcţia de Mediu 



Nr. 9857/1667096/ 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


• r v • • V *. 

ROMÂNIA 


1918 2010 | SARBÂnpCrM iMPOEUhti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sld. 
Constantin Godeanu n> sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667096/04.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9857/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sld. Constantin Godeanu 
nr. 14 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 3,Im, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Sld. Constantin Godeanu, perpendicular, 
până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există pastilă/alveolă cu vegetaţie 
spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV , 
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Direcţia de Mediu 


I01B-701BI SĂPSĂTOOIW ÎMPREUNĂ 


Nr. 9858/1667139/ 


î 9 - NOV, 201a 


Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fraţii 
Golescu r sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667139/04.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9858/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fraţii Golescu nr 17, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Fraţii Golescu, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-MariairaRORA 


întocmit: 



’ARASCA 


nptfz a fost postat pe site-irl pmb 

fectii/dinectia_med u/avize._artxjri_in_consultare/avize arbori _in_ consultare. php „ pa data da 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

191*201 sărbătorim ImpoeumA 


Nr. 9859/1667134/ 


Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Colierului , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667134/04.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9859/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Colierului nr. 20, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. â 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm ca, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime 
de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Colierului, perpendicular, până la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Red:P.R73ejL,'0*i 
http://www.pmb. 



întocmit: 

PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direc(ia de Mediu 



ROMÂNIA 


I91&2CTQ | SĂOBĂIOPIM U*PB£UMÂ 


Nr. 9861/1667125/ 


^ A'CV 209 


Căfre; SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail : 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Moldovei, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667125/04.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9861/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. 
Moldovei, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. 

, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 24,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Surorilor, prin carosabil, pe partea imobilelor 

cu nr. impare al str. Moldovei, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea 

dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ' Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


Bd Rpoina Ffcahfiîa nr 47 mri rratal (Wini n «wlnr ţ Riinimcti Rnmâma 











lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele corstatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor ave i obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domenii lui public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marlana POPA 


întocmit: 

tnsp. Rpxafâ PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9862/1667120/ » S WOK 29H 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail: 


* 

1 

! 


: /?£*•. 

! * ? : 




: i** 

* 


ROMÂNIA 

1St *301 0 J SÂfmĂTDWtM IMPPEUNÂ 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit 
Varlaam 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667120/04.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9862/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam nr. 70, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile Individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Măicăneşti, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în alim niament. 

în urma anaHzării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECj. 
Simona-Mariana P 


Red:P.R73exi08.11.2016 - 



întocmit: 

Insp.JRoxana PARASCA 





losi postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9863/1667114/ ÎS NOV20JS 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
E-mail : 



ROMÂNIA 

101 *301B | SĂRBĂTORIM iMPpOJMĂ 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit 
Variaam r f sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667114/04.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9863/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit 
Variaam nr. 172, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Mitropolit Variaam, perpendicular, până la 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ’ Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04,2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti’ 1 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

Insp. Roxana PARASCA 



nmrm 
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Direcţia de Mediu 



1318 20)B ISA&OATOQIM ÎMPREUNA 


Nr. 9905/1667555/ 


1 9. NOV 2013 


Către; SC A VIPROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Puiandrului i, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667555/05.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9905/08.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puiandrului 
nr. 26 A, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Puiandrului, perpendicular, până la 
aproximativ 10,6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării rşvizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

întnr.mit• 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 9907/1667559/ 1 ^ KflV 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Ştiucii , sector 2, Bucureşti 



BUCUREŞTI | 

i . •*.*- J:i - 7:’ 


ROMANIA 
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Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667559/05.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 99057/08.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ştiucii nr. 8 
A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ştiucii, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia-de Mediu 


Nr. 9911/1667588/ 



ROMÂNIA 

w-ani itUmJaonm htenamL 



Către: SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea 
Rânmicu Vâlcea nr. i sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667588/05.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9911/08.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Rânmicu 
Vâlcea nr. 14 A, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 185m, astfel: 

• din PTZ 2365 existent în vecinătatea blocului S 15 din Aleea râmnicu Vâlcea nr. 1, 
continuă prin trotuarul aferent blocului S 15, subtraversează Aleea Râmnicu Vâlcea 
(în dreptul imobilului cu nr. 14), continuă prin trotuarul dintre imobilele cu nr. 14 şi 
nr. 16-18, apoi prin incinta imobilului alimentat până la noile FDCP-uri amplasate în 
incintă. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului S 15 din Aleea 
Râmnicu Vâlcea nr. 1, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în caţe în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
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lucrărilor menţionate» . ... 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie } 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, ari.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Insp-RoxanBpARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Me*i 


— - 

Nr. 9957/1667744/ 
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România 

1914-20181 SĂOBĂIOQfM IMPQCUMĂ 


Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA -pentru Dl. 
Str. Odobeştinr. 11, bl. T1, sc. A, et. 4, ap. 28, sector 3 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Triumfului sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. f înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667744/08.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9957/09.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Triumfului nr. 13, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 225m, astfel: 

• din PTS 1537 (existent în dreptul blocului 9-15 din str. Surorilor) pe un traseu care 
străbate trotuarul nr. impare al str. Surorilor până la str. Lăstărişului, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Lăstărişului, subtraversează str. Străbună, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Lăstărişului, până în dreptul str. Triumfului, subtraversează 
str. Lăstărişului şi str. Triumfului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Triumfului, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului 9-15 din 
str. Surorilor şi a arborilor aflaţi în aliniament/platbande aferente trotuarelor traseului, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea Sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse pr n prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fî sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTRO TIRONS.R.L. 

Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREŞTI 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: str. Valea 
Lungă , sector 6, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
Domnul Sanda Tiberiu, împuternicit al S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. pentru Domnul 
Dumitrescu Mihai, înregistrată la P.M.B. cu nr.1668123/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9991/10.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obţinerea 
Autorizaţiei de Construire în vederea executării lucrării “ Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa: str. Valea Lungă nr.47G, sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Contract de vânzare autentificat sub nr. 849/21.08.2015, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• Extinderea reţelei electrice prin montarea unui cablu electric subteran, trifazat, 
3x150+95N, pe un traseu ce pleacă din PT 2424, existent în spatele blocului 22 din str. Valea 
Lungă, va traversa aleea pietonală de acces dintre blocurile 22 şi 21, va subtraversa prin foraj 
orizontal aleea carosabilă din faţa imobilului cu adresa str. Valea Lungă nr.47G, până în 
trotuarul aferent aceluiaşi imobil şi va continua prin acest trotuar, până la noua firidă de 
distribuţie şi contorizare-FDCP, ce se va amplasa în proximitatea limitei de proprietate dreapta 
a imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare a cablului electric pe domeniul public va fi 
de 78 ml, iar adâncimea de pozare a cablului în trotuar va fi de 0,8 m , în şanţ deschis. Nu va fi 
afectată vegetaţia de pe traseul lucrării. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate ( în trotuarul din dreptul imobilului alimentat) 
există un ex. Populus sp.(plop) multitulpinal, 0 7-10 cm, h=3 m. Traseul reţelei electrice 
proiectate executat prin aleea pietonală dintre blocurile 22 şi 21, str. Valea Lungă, are în 
proximitate spaţiile verzi aferente blocurilor menţionate, spaţii verzi în care sunt plantaţi arbori. 
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în urma analizării documenaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem Cunoscut avizul favorabil con diţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiţii: 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării^ prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im -1-5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, astfel încât să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor 
materiale in jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pol fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare 
peste 40” faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzător^ de 
eventualele pagube produse prin! prăbuşirea materialului dendrologic. Daca la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nti se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia adjjcerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionând^-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrărH este 
obligat ca în cel mai scurt timp sa solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. 

Execuţia lucrărilor în perioada 15 noiembrie -15 martie se va realiza cu respectarea 
condiţiilor de lucru pe timp friguros, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stfadale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 08.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr. jl ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Prezentul aviz are termen 
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de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Hagi 
Ghiţă r ‘ ', sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Batog Adrian - împuternicit al S.C. 
ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1668108/09.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9997/10.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Hagi Ghiţă 
nr. 11A, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz 

de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 

de vânzare autentificat sub nr. de NP Scântei Laura luliana, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• extinderea reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric nou, tip DC 
4146RO 3x150+95N, pe un traseu ce va porni din postul de transformare PT 249, existent pe 
un teren între imobilul cu IE 2214888 şi imobilului cu IE 210779, va continua prin trotuarul nr. 
pare din str. lordache Golescu, va subtraversa carosabilul acestei străzi în dreptul trotuarului 
nr. impare din str. Hagi Ghiţă, apoi va continua prin acest trotuar până în dreptul imobilului cu 
nr. 11A din str. Hagi Ghiţă, la cutia de exterior CD, amplasată în incinta imobilului alimentat, în 
vecinătatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului cablului electric pe 
domeniul public va fi de 95 ml, pozarea cablului se va realiza la o adâncime de 0,9 m în trotuar 
şi la 1,2-1,4 m la subtraversare. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în trotuarul nr. impare din str. Hagi Ghiţă, în dreptul limitei de 
proprietate dintre imobilele cu nr.3 şi 5, se află plantat în alveolă un arbust, cu h=2,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate . 
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materialului dendrologie. 

în timpul lucrărilor 
dendrologie prin menţinerea distanţe 


în proximitatea arborii )r/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată cont jţiilor din teren care sâ nu distrugă sistemul radicular ei 


executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m-1.5 m faţă 


de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Execuţia lucrărilori în perioada 15 noiembrie - 15 martie se vor realiza cu 
respectarea condiţiilor de lucru pe timp friguros, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B, nr.220/2018 
privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi in baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr.2, apt.5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti ’ 



O 


PRIMĂRIA SECTOR 4 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Deviere reţea electrică IlOkV din incinta imobilului situat pe Calea 
Şerban Vodă , sector 4” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1671034/16.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.10306/17.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării “ Deviere reţea electrică IlOkV din incinta imobilului 
situat pe Calea Şerban Vodă nr.206,208,210-218, sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.587R1632837 din 
02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu 11.10.2018 emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, 

Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 

VI 3.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Act alipire 
autentificat sub nr. 630/19.03.2018-Notar public Monica Pop, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Devierea reţelei electrice subterane existentă pe terenul aferent imobilului din 
Calea Şerban Vodă nr. 206,208,210-218 prin pozarea unei reţele electrice noi, de 110 kV, ce 
va fi joncţionată la reţeaua electrică existentă (în Ml şi respectiv M2) conform planului de 
situaţie anexă la Certificatul de Urbanism. Traseu reţelei electrice proiectate porneşte din locul 
manşonare-joncţiune (Ml), executat în trotuarul aferent spaţiului verde din Calea Şerban Vodă, 
în dreptul Liceului Gh. Şincai, apoi subtraversează prin foraj orizontal dirijat spaţiul verde, 
trotuarul şi carosabil din Calea Şerban Vodă, până în proprietatea imobilului din Calea Şerban 
Vodă nr. 206,208,210-218, apoi traseul va continua prin terenul proprietăţii, pe limita de est şi 
nord, până la groapa de manşonare-joncţiune M2 din proprietate. Traseu reţelei proiectate va 
avea lungimea de 72 ml pe domeniul public şi aprox.167 ml pe proprietate particulară, iar 
dimensiunile gropii de manşonare cablu (Ml) vor fi de 8x2x2,5m.. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.11.2018, s-a constatat că în 
spaţiul verde din Calea Şerban Vodă care va fi subtraversat prin foraj orizontal dirijat pentru 
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execuţia lucrării, există vegetaţie si b formă de gazon, plante ornamentale şi arbori plantaţi. în 
proximitatea traseului s-a inventaria: următorul material dendrologic: 

- 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=8-1 Ocm, h=3 r 5m, aproape de limita de vest a spaţiului 

verde; 

- 4 ex. Morus sp.(dud), 0=1O-2Ocm, h=8m, aproape de limita de vest a spaţiului verde; 

- 1 ex. Morus sp.(dud), bi ulpinal, 0=15-2Ocm, h=8m r aproape de limita de vest a 
spaţiului verde; 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
1 '" nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie spaţiilor verzi de pe 

facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 


H.C.G.M.B. 
teritoriul Municipiului Bucureşti, va 
lucrării menţionate 

Prezentul aviz este valabil n 
Execuţia lucrării se va 
Mediu din cadrul Primăriei Mu 


jmai cu respectarea următoarelor condiţii: 
face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
nicipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începersa lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108, 

în proximitatea arborii )r menţionaţi, execuţia subtraversării prin foraj orizontal se 
va realiza astfel încât să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

lucrărilor, executantul va lua măsuri de Droteiare a materialului 


In timpul 


__ __ protejare 

dendrologic prin menţinerea distantei de cel puţin 1,0 m faţă de arbori (0>7cm), conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin. prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul/în proxjmtatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate 
şi suportarea contravalorii e entualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu sie execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.587R1632837 din 02 08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

în timpul execuţiei lucrărilor vor fi respectate condiţiile impuse de avizele de traseu 
emise de Administraţia Străzilor Bucureşti, respectiv de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4 
Bucureşti. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. (304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simo 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu ’ii 

ROMÂNIA 


Nr.10652/1674667/. 


re-nwtw 


toiarlffli | sAQBilORfM iwPOEUWÂ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe strada 
Jandarmeriei , sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A prin S.C. AVI 
PROD GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1674667/26.10.2018 şl la Direcţia de 
Mediu cu nr.10652/29.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării " Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe strada 
Jandarmeriei nr. 13D, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Acord de acces la sistemul de distribuţie 
a gazelor naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, 

dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sauconstrucţii, Aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 90mm 

în lungime de 120m, pozată subteran, care se va cupla la conducta de gaze naturale Dn 

280mm, existentă în str. Jandarmeriei, în trotuar. Traseul conductei nou proiectate va începe 
de la punctul de cuplare (în trotuarul str. Jandarmeriei, în dreptul drumului de acces), 3 m vor 
fi executaţi în domeniul public, apoi 117 m prin drumul de servitute, până în dreptul imobilului 
cu nr. 13 D din str. Jandarmeriei, unde conducta va avea cap terminal. 

• Realizare branşament de gaze naturale pozat subteran, din PE SDR 11 Dn 63mm 
şi lungimea L=2 m şi a unui post de reglare-măsurare aferent, executate pe drum de 
servitute. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Lucrarea se va realiza cu respectarea avizului de traseu emis de Administraţia Străzilor 
Bucu*es£. 

Nerespectarea celor menţion ite în prezenţii! aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H:C.G.M.B. ir. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a. 
spaţiilor verzi de pe teritoriurMunii ipiului Bucureşti, iar prezentiil aviz va fi consideratnul. 

Prezentul aviz are termen dfe valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 


EXECUTIV, 


Simona-Ma iana POPA 
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Direcţia de Mediu 


Nr. 1954, 9683,10906//1608324,1665027,1677238//. 


ROMANIA 
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Către: Apa Nova Bucureşti SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


înlocuire reţea publică de canalizare 

pe strada Gala Galaction (între imobilul şi bd. Ion Mihalache), sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1608324//16.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1954//19.03.2018, completată prin 
documentaţiile înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1665027//28.09.2018 
şi nr. 1677238//05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9683//01.10.2018 şi nr. 
10906//06.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării înlocuire reţea publică de canalizare pe strada Gala Galaction (între bd. Ion 
Mihalache şi imobilul nr. 54), sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 779R/1662680 din dată de 
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună nu nlanul anexat, vizat 

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării. - , Planul de 

coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se va 
executa astfel: 

- înlocuirea conductei existente se va realiza pe acelaşi traseu cu cel existent, prin axul 
drumului, de la intersecţia cu bd. Ion Mihalache până în dreptul imobilului nr. 54, pe o 
lungime de 260m; 

- se vor înlocui căminele de vizitare, cu excepţia celui de la intersecţia cu bd. Ion 
Mihalache şi a celui din dreptul imobilului nr. 54; 

- se vor înlocui 44 de racorduri, cu o lungime totală de 368m; 

- se vor înlocui 8 guri de scurgere; cu o lungime totală de 60m; 

• urmare a verificării pe teren din data de 24.04.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în alveole în trotuare, pe ambele sensuri de mers, astfel: 

o imobil nr. 58 la aproximativ 3m de imobilul cu nr. 60: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 50cm, h 8m; 

o imobil nr. 66 la aproximativ 3-4m de imobilul nr. 68: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 50cm, h 10-12m; 
o ii nobil nr. 72: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 40cm, h lOm; 
o imobil nr. 74 la aproximativ 2m de imobilul nr. 72: 
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- 1 exemplar din specia Tilia (tel) 0 40cm, h lOm; 

o imobil ni*!, 77 la aproximativ Ijm de imobilul cu nr. 75: 

- 1 exemplar din specia Tilia^el) 0 50cm, h 12m; 
o imobil nr. 84: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 30cm, h 5m - ia 1 m de limita de proprietate cu 
imobilul 82; 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 50cm, h 12m p spre imobilul nr. 86; 
o imobil nr. 85 la aproximativ 3’m de nr. 87: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 20cm, h 6m; 

o imobil nr. 92 la aproximativ ifri de imobilul nr. 90A: 

- 1 exemplar din specia Tilia (jtei) 0 30cm, h 12m; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
direcţiei noastre cu 48 de ora înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 
4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin Im faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale pe suprafaţa alveolelor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis jn baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia' solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este emis îh baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 779R/1662680 din data de 24.10.2018'emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare 
semnat de deţinătoriî de reţele tehnico-edilitare şi stradale şi are termen de valabilitate 
1 an de la data enţjţt 

DIRECTORlc^yTIV, 

Simona-Malî 
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Direcţia de Mediu 
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21M¥ 29*- 
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Către: Apa Nova Bucureşti SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


O 


Referitor ia lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul din strada Drumul 
Nădlac i sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1646062//25.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7021//26.07.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1676219//01.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10822//02.11.2018, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de apă şi racord de canalizare 
pentru imobilul din strada Drumul Nădlac nr. 13, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 104/5TEIDD/N/4195 din 20.04.2018 

emis de Primăria Sectorului 1. împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti), pe strada Drumul Nădlac există reţea publică de alimentare cu apă şi canal public 
menajer, amplasate în zona carosabilă, existând şi tronsoane de branşament de apă şi racord de 
canalizare până la limita de proprietate a imobilelor riverane. Lucrarea ce face obiectul prezentului 
aviz constă într-un tronson de branşament, cu o lungime de 2m ce se va lega în conducta 
branşamentului existent la limita de proprietate a imobilului şi într-un tronson de racord de 
canalizare, cu lungimea de 2m, ce se va lega în tronsonul de racord existent la limita de 
prorpietate a imobilului; 

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
104/5TEIDD/N/4195 din 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, 
vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV».. 
Simona-Mariana PO 
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Nr. 7762,10651//1650568,1674759//.. 



Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Panciu 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650568//09.08.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7762//10.08.2018, completată cu adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1674759//26.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10651//29.10.2018, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Panciu nr. 23A, sector 1, Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 133R/1591918 din 06.03.2018 emis 
de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării nr. 16746/30.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 5m de la intersecţia străzii Măicăneşti cu 
strada Panciu, apoi prin trotuarul străzii Măicăneşti, pe partea cu numere postate pare; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 
133R/1591918 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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^^Direcţia de Mediu., 

Nr. 7802,10746//1651216, 1675688/&..MV 20,6 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul din 
strada Gherghel Vasile sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1651216//10.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7802//13.08.2018, completată cu 
adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1675688//30.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10746//31.10.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării Branşament de apă şi racord de canalizare pentru 
imobilul din strada Gherghel Vasile nr. 55, sector 1 , vă comunicăm următoarele: 

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 56/6TEIDD/G/3143 din data 

de 08.03.2018 emis de Prirpăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 1 , lucrarea se va 

executa astfel: 

- branşamentul de apă potabilă va avea o lungime de lOm şi se va lega în conducta de 
apă existentă pe strada Vasile Gherghel;. 

- racordul de canalizare va avea o lungime de 8m şi se va lega prin intermediul unei 
piese de racordare cu articulaţii sferice pe reţeaua publică de canalizare din strada Vasile 
Gherghel; 

• urmare a verificării pe teren din data de 08.11.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe 
traseul lucrării, în plantaţie de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu 
numere poştale impare, trotuar cu o lăţime de 1.5m, astfel: 

o imobil nr. 55, la distanţa de aproximativ 2m faţă de imobilul nr. 55, lotul ce nu face 
obiectul Certificatului de Urbanism nr. 56/6TEIDD/G/3143 din data de 08.03.2018 emis 
de Primăria Sector 1: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 30cm, h 10, localizat ia aproximativ 50cm de stâlpul 
din lemn; 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă'rfadem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării-Execuţia lucrării se va face numai în prezenţă unuVreprezentant al Directă 
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării 
-direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, îa tel 021/305.55.00, interior 
4108. - j 

în proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel 
puţin 1 m faţă de arbore, evitânau-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau 
altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite 
protejarea sistemului radicular ai arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 


materialului dendrologic se va 


realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 


emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nU sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarului uscat şi suportârea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestuia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nh 56/6TEIDD/G/3143 din data de 08.03.2018 emis de Primăria 


Sector 1 împreună cu plani 


valabilitate 1 an de la data emiterii. 


anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de 



fM:C.f/3ex./14.11.2018 - prezentul aviz a Fost'postat pe site-ul PMB 

hH&;//yywwfvnb.ro/institutii/pnmana^^ arbori in consultare/avize arbori in consultare. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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România 

101B-30IBI SĂPBATDOtM |MPQEU*ă 


Nr. 8185,9995/1653312,1668145/ 23. My 2 j) # 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat 
pe şos. Orhideelor , sector 1, Bucureşti, 

Referitor la cererea dvs. f înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653312/22.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8185/23.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1668145/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9995/10.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „BranşameQţ de apă şi racorduri 
de .canalizare pentru imobilul situat pe şos. Orhideelor nr. 46, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP scetor 1), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 11m (branşament 1) + 9m (branşament 2) + 8m (racord 1) + 11m 
(racord 2), astfel: 

■ branşamentul 1 - din conducta existentă în carosabilul şos. Orhideelor, 
perpendicular până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• racord 1 - din conducta existentă în carosabilul şos. Orhideelor, perpendicular până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• branşamentul 2 - din conducta existentă în carosabilul Str. Fluviului, subtraversează 
parţial carosabilul şi trotuarul str. Fluviului, perpendicular, până la aproximativ 50m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• racord 2 - din conducta existentă în carosabilul*str. Fluviului, până la Ijmita din partea 
dreaptă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei în.platbandă aferentă trotuarului şos. Orhideelor. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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aviz de specialitate emis în baza l 
V ă facem cunoscut că 


radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 


nei solicitări punctuale. 

în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că" în cazul în ca e în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor ave i obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabi numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada t5 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată , 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe * 
teritoriul Municipiului Bucureşti, aiţ.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza ^cestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Insp. Rpg ana j^JU^SCA 



8 


,-1 *' 


21 NOV 20'.B 


Red:P.FU4ex,-15.11.2010 - prezentul aviza fost postit pe site-ul PMB 
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ROMÂNIA 
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Nr. 8269,10885//1654221,1677309//. 


Către: General Mpm Impex 

Strada Bâşcov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Drumul 
Dealul Aluniş 7 , sector 4, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654221//24.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8269//27.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1677309//05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10885//06.11.2018 prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din strada Drumul Dealul Aluniş nr. 11, lot 7, sector 4, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. 680/9258 din 20.06.2018 
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea' Notificării nr. 15077//04.07.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 3m 
din conducta existentă în carosabil, la limita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 680/9258 din 20.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXE 
Simona-Maria 


întocmit 


Red: C.l./3ex- 1S.11.2018 prczel^l-aviz a fost postai pe site-ut PMB 

http://www.Dmb.ro/institutH/Drimarta/dlreclii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.oho 
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Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

19U 201BI %ĂXl&TOQm iMPQEUUĂ 


Nr. 9958/1667742/ ‘ ^ ^ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA -prin D-na 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe şos. Andronache I, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667742/08.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9958/09.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe şos. Andronache nr. 161, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. 

nr -. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu amis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, astfel: 

• din CS existentă în trotuarul str. Maliuc, pe partea imobilelor cu nr. impare, până în 
dreptul intersecţiei cu şos. Andronache, subtraversează str. Maliuc, continuă prin 
trotuarul nr. pare al şos. Andronache, până în dreptul imobilului ce urmează a fi 
alimentat unde va subtraversa şos. Andronache, până la limita din partea dreaptă a 
imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament aferent trotuarelor traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor' uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prjn prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte ide începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţonate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



o 

o 


21 NOV 20» 


Red:P.R74ex,-14.11.2018 - prezentul aviz a fost posi 
http://www. pmb. ro/înstitut îi/pri m a ria/di rect ii/d i rect ia _m 


t£t pe site-ul PMB 

Bdiu/avize_arborî_in_consultare/avize_artxm_in_consultare.php , pe data de . 
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Direcţia de Mediu 


Nr. 9962/1667997/ 

Către: SC SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX SRL 
Str. Covasna nr. 10, bl. E 15, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 4 


■ * 
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ROMÂNIA 

1010-3018 (SAOBATORIM Im ROCI) 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Salinei 
", sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667997/08.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9962/09.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
*Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Salinei nr. 27, sector 4", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 94m, astfel: 

• din cablul PTAB 4309 existent în trotuarul Drumului Găzarului, străbate parţial trotuarul 
nr. impare al Drumului Găzarului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Salinei, până la 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană crescută la 
limita proprietăţilor. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".' 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 
Prezentul aviz-aşeztermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E 
Simona-Mari^i 


Red:P.R74ex./14.11.2018. 



întocmiţi 


^nay^'a fost postat pe site-ul PMB 


http://www.pmb. rafinstiiy^primlri^^ arbori in. consultare/avize_arborijn_consultare.php, pe data de . 
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Direcţia de Mediu 


lOiir^oiB | sineirooiM ImppeonA 


Nr. 9993/1 668441/ 25. NOV. 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Braniştea, Drum Penteleu şi drum de servitute, sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668441/09.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9993/10.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucram. „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Braniştea 
Drum Penteieu şi drum de servitute, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr ‘ > a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

nr . ... emis ^ de A 9 en î ia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea seva 
executa pe o lungime de 191m, astfel: 

• din conducta existentă pe şos. Bucureşti-Măgurele, subteran, subtraversează sos. 
Bucureşti-Măgurele, continuă prin carosabilul Drumului Braniştea, Drumului Penteleu 
şi prin drumul de servitute (drum de pământ), până la limita din partea dreaptă a 
imobilului nr. 10 din Drumul Penteleu. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

In urma.analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice' modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradals) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespecţarea celor menţionate în prezentul aviz-de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul abilitate 1 an de la data emiterii. 


Red:P.R73exyi5.11.2018 . _ r _,„_..e-ulPMB 

http^/www.pmb ro/instiiutii/primaria/direciii/ciirecKa fnediu/avize arbori in consultare/avize arbori_in_c( 


DIRECTOR EXE 
Simona-Marian 




întocmit: 


Bd. Regina EHsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, ftomâa\ia 



























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.3750,11150/1623524,1680618/. 
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ROMAN IA 


1918 7018 SARBÂÎOPlM IMPREUN* 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEANIA SUD S.A. 
prin 

S.C. ELECTROMONTAJ SA 
SUCURSALA BUCUREŞTI 

Strada Poteraşi 26 - 28, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “înlocuire LES110 KV Nord - Grozăveşti" 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SUD S.A prin S.C. 
ELECTROMONTAJ SA SUCURSALA BUCUREŞTI, înregistrată ia P.M.B. cu 
nr.1623524/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3750/14.05.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1680618/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
11150/15.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării * înlocuire LES 110 KV Nord - Grozăveşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.251 R/1606363 din data 
de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic. Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Adresa 

r ... emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• Pentru proiectarea unei linii electrice subterane noi, de 1 lOkV, între staţia Nord şi 
staţia Grozăveşti, se va poza un cablu electric de înaltă tensiune trifazat pe un traseu de 
lungime 4,5 km, executat în domeniul public. Traseul de pozare a noii reţele electrice va 
începe din staţia Grozăveşti, prin trotuarul nr. impare din Splaiul Independenţei, va subtraversa 
Râul Dâmboviţa prin ţevi existente, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din Splaiul 
Independenţei până la str. Constantin Noica, va continua prin scuarul (spaţiu verde) existent 
pe mijlocul carosabilului din str. C. Noica, apoi va continua prin carosabilul din str. Mircea 
Vulcânescu (lângă bordură), prin trotuarul de la sensul giratoriu din str. Berzei şi va continua 
prin str. M. Vulcânescu până la b.dul Dacia. Traseu va continua prin trotuarul nr. impare din 
B.dul Dacia, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Visarion, apoi prin str. Vasile Alexandri, prin str. 
Ciprian Porumbescu (trotuar nr. pare), apoi prin trotuarul nr. pare din str. lancu de Hunedoara 
până la Calea Dorobanţilor. După subtraversarea str. lancu de Hunedoara, traseul va continua 
prin trotuarul nr. impare din Calea Dorobanţilor (prin galeria existentă pentru cabluri electrice- 
în dreptul clădirii SC Energomontaj SA şi Staţia Electrică Nord). Cablul electric va fi pozat în 
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trotuare sau în apropierea părţii carosabile, la o adâncime de 1,1 - 1,4 m. Subtraversarea 
străzilor: Splaiul lndependeţei ( C.tin Noica, Calea Plevnei, B.dul Dinicu Golescu, str. Berzei, 
Popa Tatu, Calea Griviţei, Calea Victoriei, B.dul Dacia spre str. Visarion, B.dul Lascăr 
Catargiu, str. Grtgore Alexandrescu, Căderea Bastiliei şi str. lancu de Hunedoara se va realiza 
prin foraj orizontal dirijat. Lucrările se vor executa tronsonat şi etapizat. 

2. Urmare a verificării [efectuate pe teren în data de 30.06.2018, s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării următorul material dendrologic: 

- în Splaiul Indepenc enţei -sensul de mers spre str. C.Noica, de a lungul Râului 
Dâmboviţa, există aliniament stradal format din arbori specia Platanus (platan), plantaţi în 
alveole; 

- în trotuarul nr. pare c in Splaiul Independenţei există de asemenea, aliniament stradal 
până la intersecţia cu str. C. Noica, format din arbori plantaţi în alveole, lăţimea trotuarului fiind 
de 4,0-4,5 m, 

- în zona mediană a carosabilului din str. C. Noica, până la intersecţia cu str. Calea 
Plevnei, există un spaţiu verse (scuar) cu vegetaţie sub formă de gazon, plante perene şi 
arbori plantaţi în acesta. Lăţimea spaţiului verde este de aprox. 4,0 m; 

- în proximitatea traseului lucrării, pe trotuarul nr. impare din str. M. Vulcănescu există 
arbori plantaţi în alveole amplasate pe carosabil, tangente trotuarului. 

- în trotuarul din sensul giratoriul de la intersecţia str. M. Vulcănescu şi str. Berzei, 
există aliniament stradal formsţt din arbori din specia Platanus (platan); 

- în B.dul Dacia, în trotuarul nr. impare, există arbori plantaţi în alveole în aliniamentul 
din trotuar şi platbandă cu vegetaţie sub formă de gazon si arbuşti din specia Tuja plantaţi în 
aceasta (în dreptul Spitalului de Nefrologie). 

- la intersecţia dintre B.dul Dacia şi str. Visarion există un scuar cu vegetaţie şi arbori 
plantaţi, care va fi subtraversaţ prin foraj orizontal; 

- în trotuarul din B.dul lancu de Hunedoara există de asemenea, arbori plantaţi în 
alveole şi tronsoane cu platbandă in care există gazon. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 


H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind 


aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 


Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţii: 

Execuţia lucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza 
numai în prezenta unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de 
începerea lucrării, latei. 021/305.55.00, interior4108. 

în spaţiul verde (scuarul) de la intersecţia străzilor B.dul Dacia şi str. Visarion, 
traseul va fi realizat prin foraj orizontal sau altă tehnologie 

în proximitatea « borilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor d n teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea disjanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m-1.5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secjionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). 

Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube 
produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la 
finalizarea lucrării) se constată liscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aylz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 251 R/1606363 din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Tn perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


y DIRECTOR EXECUTIV, 
j Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOI NESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


n nov. im 

Nr. 4444,10570/1628962,1673568. 




ROMÂNIA 

i«w*2o?01 săsbAtobw ImpqcumA 


CĂTRE, 

S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

prin 

S.C. TPFINGINERIE S.R.L. 


Bulevardul Al. I. Cuza, nr.44, et.4, ap.lOB, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intr. Av.Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

* i 


Obiectul lucrării; "înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Boişoara, sector 6, 
Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI prin S.C. TPF 
INGINERIE S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1628962/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4444/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1673568/24.10.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.10570/25.10.2018* prin se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării ” înlocuire reţea publică de canalizare pe str . Boişoara (între str. Pascal 
Cristian şi Maternitatea Giuleşti), sector 6, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat^ de Urbanism nr.720R/1568671 din 21.11.2017 
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz 
nr.1209/08.10.2018 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
Clasarea notificării j emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de 
încadrare în zonă ), lucrarea se va executa astfel: 

■ înlocuirea reţelei publice de canalizare existente pe str. Boişoara, pe o lungime totală de 
390 m, între str. Pascal Cristian şi str. Marius Bărbulescu şi între str. Marius Bărbulescu şi 
Maternitatea Giuleşti, pe traseul existent în zona mediană a străzii Boişoara. 

■ Realizare 8 cămine de vizitare noi, de beton prefabricat; 

“ Realizare 21 guri de scurgere, amplasate la marginea carosabilului, lângă bordură conform 
planului anexă la Certificatul de Urbanism; 

- ■ Realizare 34 de racorduri cte canal din PVC Dn 160-200mm, pentru Imobilele cu nr. 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17,19, 21-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35„37, 39, 41, 43, 45 şi nr. 4, 6' 8,10-12, 14, 16, 18- 
'20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 34, 36. Traseul racordurilor de canal va avea lăţimea de 0,8 m. 

■ Realizare 19 cămine de canal noi; 

■ Refacere legătură racord existent la conducta nouă de canalizare (preluare racord 
Maternitatea Giuleşti); 

■ Refacere legătură la 2 cămine de vizitare existente; 

■ Refacere'legătură conducte existente la căminele de vizitare noi; 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018, s-a constatat că pe str, 
Boişoara există aliniament stradal ki platbandă de spaţiu verde pe ambele pe trotuare, în care 
există vegetaţie sub formă de plante perene, trandafiri, arbuşti şi diferite specii de arbori. La vizita 
efectuată în teren s-a inventariat următorul material dendrologic aflat In proximitatea traseului 
lucrărilor: 

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=80 cm, h=18m, în trotuarul nr. pare, la intersecţia cu str. Marius 
Bărbulescu; 

- 1 ex.-Tilia sp. (tei), 0=80 cm, h=15-16 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 47; 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=90 cm, h=16-18 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 41; 

- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(ţals oţetar), 0=30 cm, h=8 m în' trotuar, în dreptul imobilului cu 
nr. 45, la 3 m de aleea de acces imobil; 

- 1 ex. Juglans regia sp.(nuc), 0=40 cm, h=8 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 39; 

- 1 ex. Ulmus sp.(ulm), 0=80 om, h=15-16 m, localizat în trotuar, la limita de proprietate dintre 

imobilele 35 şi 37; I 7' 

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=60 cm, h=14 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 35; 

- 1 ex. Tilia sp, (tei), 0=80 cm, h=14-16 m, localizat la 2 m de aleea de acces imobil nr. 33; 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=40 cm„h=15 m, în dreptul imobilului nr.29, la 2,5 m de aleea de acces 

imobil; 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=60 cm, h=14 m, localizat la 2 m de aleea de acces imobil nr. 27; 

- 1 ex. Acer sp.(arţar), puiet, 0=7 cm, h=2 m, în dreptul imobilului cu nr. 30; 

h=12 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 30; 
h=10 m în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 26; 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=35-40 cm, h=10-12 m, in trotuar, în dreapta aleii de acces 
imobil nr. 26; 

h=16 m r în trotuar, în dreptul limitei de proprietate a imobilelor 


h=16 m, în trotuar, în dreptul limitei de proprietate a imobilelor 


- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=60 cm 
nr. 11 şi 13; 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=80 cm 
nr. 7 şi 9; 

-’ 2 ex. Tilia sp. (tei), 0=60 cm, h=15 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 5; 

De asemenea, există o alveola neplantată în dreptul imobilului cu nr. 31. 

Lăţimea trotuarului din str. Boikoara este de 1,00-1,50 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 
5 zile înainte de începerea lucrării, a tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arbo ilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din eren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic, 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare , 

r Este interzisă secţiorjarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau. rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Este interzisă betonarea alveolei neplantate. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare 
(12 luni de la finalizarea lucrării) s$ constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat 
pe traseul lucrării, aveţi obligaţfe înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 


eventualelor prejudicii produse prin 


Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 


radicular al arborilor menţionaţi, 
dendrologic se va realiza numai 
solicitări punctuale. 


prăbuşirea acestora. 


existând - riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi ob&gaţta aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea spaţiilor 
verzi afectate de'iucrare. 

In timpul execuţiei lucrării pe timp friguros (15 Noiembrie - 15 Martie), se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros, aşa cum sunt specificate în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi*stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Deoarece lucrările de înlocuire a reţelei publice de canalizare pe str. Boişoara se vor 
executa pe străzi aflate în Parcelarea Grant- care figurează pe Lista Monumentelor Istorice din 
2004, reactualizatăj la poziţia 192-cod LMI 2004- B-ll-s-B-17914, prezentul aviz este valabil numai 
în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis -în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 720R/1568671 din 21.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp, Daniela VOINESCU 

: ' <4 * 


Red:D V. ./3ex./19.11.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul RMB 

http://www.DiTi b ro/j nstit utR/primaria/d i rec ti i/di rectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consulta re. nho 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 


Nr. 6852//1645093/ 


27 IM. îOl 


CĂTRE 


COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRAREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE Su 4. - D.R.D.P. Bucureşti 
prin S.C. MAXIMDESING S.R.L. 

B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, Sectorul 6 

(Şos. de Centură tronsonul cuprins între DN 1 şi DN 1 A) 


o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645093/23.07.2018 şi la 


Direcţiei de Mediu cu nr. 6852/24.07.2018, prin care solicitaţi punctul nostru de 
vedere privind executarea lucrării: „Realizare pasarele pietonale pe centura 
Municipiului Bucureşti, intre DN IA şi DN 1 (5 pasarele)", conform C.U. nr. 
322R/1616870 din 16.05.2018 cu planurile anexate, al Memoriului tehnic cu planurile 
ataşate, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018, s-a constatat că 
amplasarea capetelor pasarelelor se execută fără afectarea arborilor din vecinătatea 
şoselei de centură (în zona de lucru a pasarelei nr. 1 - Km 68+230 - arborii din incinta 
Cimitirului Străuleşti II). 


în urma instrumentării dosarului şi a analizării acestuia, în conformitate cu 


H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor 
menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 


solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de. principiu, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit. b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . — 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data L emiterii. 



CUTIV, 

POPA 


Ins timtENACHE 




Red: EC7 4ex. -19 11 2018 prezentul aviz a fost postat pe stce-ul PMB f 

http://www.pnib. it^instilutit/primaria/dircclii/dircclia med iu/a vi ze_ arbori Jnjconsultan^avize_arbori_in_consultare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



: • • 1 * - m' ml 

; •* H,,! ■ •. ** V 


ROMÂNIA 

10ll2GtfLUApBĂ1Of»M tuppELMĂ 


Nr.8023,11075/1652513,167951 9...2Z 







CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. 
Madrigalului , sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de Doamna * pentru 

Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1652513/20.08.2018 

şi la Direcţia de Mediu cu nr.8023/21.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1679519/12.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11075/13.11.2018 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării 
“Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Madrigalului nr. 12A, sector 
1, Bucureşti', vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism' 
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. 
emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. de 

Notar Public Liliana Brânduşa Trofin, Autorizaţie de Construire imobil, avize emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în : 

• realizarea unui branşament, electric nou trifazat - 3x1Q+6C, pozat 
subteran, din LEA"(Linia Electrică Aeriană) existentă pe str. Madrigalului, pe stâlpul din 
trotuarul nr. pare din vecinătatea imobilului. Traseul de pozare a cablului electric -va 
porni din dreptul stâlpului (existent în trotuarul aferent imobilului cu nr. 10), prin 
trotuarul nr. pare din str. Madrigalului, până la biocul de măsurare şi protecţie-BMPT 
32A, ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat, cu acGes direct,din 
domeniul public. Lungimea traseului ya. fi de 30 m, iar pozarea cablului electric se va 
realiza ia adâncimea de 0,8 m, în sânt deschis. ' 

1 1 i i 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat 
că pe trotuarul nr. pare din st. Madrigalului există platbandă cu vegetaţie crescută 
spontan, fără arbori plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut ăBfrlzul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzis micşorarea/desfiinţarea suprafeţei de platbandă sau betonarea 
alveolelor neplantate din trotuar, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreuna cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuiri] acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în timpul execuţiei lucrării, în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 

la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură 

i * 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


terenului, conform Anexei nr.3 
privind avizarea, autorizarea, 
(tehnico-edilitare şi stradale) de 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 


iana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


-^ r 


n NOV 2018 


Red:B.V../3ex./21.11.2018 - prezentul aviz a fufrt postat pe site-ul PMB 

j^ ^/ww.pmbrfo/insMi^ mediu/avize afbori >n consuUare/avize arbori In consultare .uhu 

pe data de... m 
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Direcţia de Mediu 



Alunii i sineAiţwo* Îpj**»£ijwA 


ROMÂNIA 


Nr. 8186,9996/1653310,1668148/ 2 7 MOV. 20 ' "" 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 
Str. Elena Farago nr, 43, sector 6 
E-mail: 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat 
pe Calea Floreasca t >, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653310/22.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8186/23.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1668148/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9996/10.10.2018, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă şi racorduri 
de canalizare pentru imobilul situat pe Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 4m + 19m (branşamente proiectate) + 7m +7m + 7m (racoarde proiectate), 


astfel 


• branşament 1 - din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, 

perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• branşament 2 -branşament existent, ce va fi menţinut şi pus în conformitate, este 
situat în carosabil Caii Floreasca, perpendicular, de pe partea nr. pare, până la 
aproximativ 75m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• branşament 3 - din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, 

perpendicular, până la aproximativ 80m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• racord 1- - din'conducta existentă jrLcarosabilurcăii Floreasca^până la limita din 
partea stângă a proprietăţii. * . 

• racord 2 - din conducta existentă în carosabijul Căii Floreasca, perpendicular, 
până la aproximativ 145m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• racord 3 - din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, perpendicular, 
până la aproximativ 40m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există 2ex arbuşti şi lex. 
a.bore siluaţi la limita ca proprietate, faţă de care se respectă prevederile SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare - distanţa minimă 
fată de axul arborilor fiind de 1-1.5m. 
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în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia, 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului dorrjeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19,04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




întocmit: 



* 


23 . im. 


Red:P R73ex716.11.2010 - prezentul aviz a fost postit pe site-ut 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.8379,10726/1655244,1675621/. 




ROMÂNIA 



CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A. 

^ . prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4 t ‘sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pe str. Vorniceni.. J, sector 
1, Bucureşti ” 

Având în vedere cererea depusă de pentru S.C. E- 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1655244/28.08:2018 şî la Direcţia de 
Mediu cu nr.8379/29.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1675621/30.10.2018 şi la-Direcţia de Mediu cu nr. 10726/31.10.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament energie electrică pe str. 
Vorniceni nr.35, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie 
nr. emisă de E-distrîbuţie Muntenia, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, 
Luxten, plan' de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament subteran nou prin pozarea unui cablu de joasă tensiune tip 
3x10+6C pe un traseu de lungime 22,0 m (din care 10 m coborârea de pe stâlp), cu alimentare 
din LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr.35 din 
str. Vorniceni (la limita de proprietate~din partea dreaptă a imobilului)] Traseul reţelej electrice 
proiectate va străbate trotuarul dirr dreptul imobilului alimentat, de la stâlp până în dreptul - 
blocului de măsurare şi protecţie - BMPT care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la 
limita de proprietate cu domeniul public. Lăţimea trotuarului este de 1,0 m, iar lăţimea şanţului de 
pozare a cablului electric va fi de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că în 
trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. există o platbandă cu lăţimea de 0,8-1,0 m în care 
există arbori plantaţi. în proximitatea traseului, lucrării a fost localizat 1 ex. Prunus cerasifera sp. 
(corcoduş), 0=25 cm, h=6m, spre imobilul cu nr: 1 din str. Vorniceni. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.C- -Vf.B. m -04/20u Q privind aprobarea Nomelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vi facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 
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în proximitatea arbori 


or menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din t^ren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrotopic din proximitatea traseului lucrării. 

executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im - 1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzis secţiona ea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu şunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii 
menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, 


- în timpul lucrărilor, 
dendrologic din proximitatea lucrării 


înclinare peste 40° faţă de verticală) 
de eventualele pagube produse prin 


sau 


toaletare. iar la finalizarea lucrărilo 1 
Prezentul aviz este emis 
Urbanism nr. 
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare 


Pentru orice modificare 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia 
în perioada 15 noiembrie 
acordul administratorului domeniului 
friguros, conform celor specificate 


Menţionăm că în aceasta situaţie nu suntem-răspunzători 
prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la'verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 

aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
din 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti 


apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 



1NESCU 


Red:D.V../ 3ex./13.11.2018 - prezentul aviz a foşti postai pe silexul PMB 

hjtB^/wwwjffilbjo/inşliţ^ mediu/avize arbori in consuîtare/avizeaifton io consultare.pho 

pe data de.. 


Bd. Regina Elisabetâ nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Ş ucu re ( România 























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr. 9337,10307/1662455,1671242/ 

Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 

- " . 

Spre ştiinţă: _ 

PS4 - Direcţia Gospodărirellocală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 
B-dul[Metalurgieinrrl2-18, GrandArena, ei. 1, sector4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gazelei 
>, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662455/20.09.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9337/21.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1671242/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10307/17.10.2018, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: , Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Gazelei nr. 48, corp B, sector 4”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
4m, pstfel: 


• se va prevede un racord electric subteran prin intrare-ieşire pe cablu între CD 1150 şi 
CD 1370 (existent în trotuarul str. Gazelei) pe un treseu ce străbate parţial trotuarul 
str. Gazelei până la noua CS încastrată în faţada imobilului alimentat, la limita de 
proprietate, fără depăşirea faţadei clădirii, apoi prin incinta imobilului alimentat până la 
noul FDCP, încastrat în peretele gangului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia .solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru 
avizarea, -autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de Infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"." 

: Nereşpectarea celor menţionate* în prezentul aviz de specialitate va fi-sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,.privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

, Prezentul aviz are termen de valabilitate' 1 arr de la data emiterii. 



întocmit: 


%'.!■ - 


PARASCA 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Msriana 

Red P, R/3ex./20. 11 .2015 -prezentului^ a fosPSW 0 -ui PMB ’ , , 

http://www.pmb .ro/institutri/primaria/diTebrfţjdîrectitfmeq^lwvize_arbori in_consultare/avize arbori Jn consultare.php , pe data de.. 
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Nr.9990,10998/1668331,1678230..^.^.^^.^^ 

CĂTRE 

S.C. E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

, prin 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.U 

Strada Covasna nr. 10, sector 4, Bucureştî- 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

* f 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - Sos. Gheorghe 
lonescu Siseşti i , sector 1, Bucureşti” 

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1668331/09.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9990/10.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1678230/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10998/08.11.2018,prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa - Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.268-270, sector 1, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.03.2018 emiâ de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 

de vânzare-cumpărare aut. sub nr. , plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice de 
medie tensiune tip DC4385/2, 3X(1X185) mmp, astfel: 

un cablu electric va fi pozat subteran-în trotuarul nr. pare din Şos. Gh. I. Siseşti, 
pe un traseu care porneşte din locul de manşpnare la cablul de medie tensiune aferent LES 
20kV Jandarmeriei, existenHn trotuar, în dreptul PTAB 4042 şi'va continua prin trotuar până în 
dreptul imobilului cu nr. din Şos.Gh. I. Siseşti, unde va alimenta postul de transformare 

nou ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare cablu electric 
va fi de93 m din care 80 m în domeniul public. ' ' 

un al doilea cablu electric va fi pozat subteran pe un traseu care porneşte delte, 
PTA 3787 existent, montat pe stâlpul din incinta imobiluluî cu IE , va subtraversa-Şos. . 

Gh. I. Siseşti până în trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă, în dreptul PTAB 4042, de unde* ai 
doilea cablu va avea traseu comun cu primul cablu electric, până la PT nou din incinta 
imobilului. Lungime trasetiluide pozare cablu electric va fi de 120m din care. 107 m pe domeniul, 
public. 

C-blurilfe electricelor fi pozate în pământ, la adâncimea de 0.9 m în trotuar. Iar lăţimea 
şanţului de pozare a cablujui electric va fi de max. 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018, s-a constatat că în 
trotuarele aferente Şos. Gh. I*.'Siseşti există plantaţi in alveole, în aliniament, arbori din specia 
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Platanus (platan) cu 0=15 cm, h=6-7 m, iar la limita de proprietate a imobilului cu nr. cadastral IE 
există piatbandă cu vegetaţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . ~ '■ 

Prezentul avizul este valab ii numai cu respectaarea următoarelor condiţii: 

în proximitatea arbori or menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va iua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m-1.5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- —Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericoî de prăblişire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm oă în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. - 

în perioada 15 noiembrie- - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa Jnr.3 la HCGMB 220/19.04,2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis |n baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 148R/1599787 din 12,03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare. Pentru orice, modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia, înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Insp. Daniela VDINESCU 
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Red.O.V„/3ex721.11.2018 * prezentul aviz a fostlpostat pe site^ut PMB X) 2 J fjQy 
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Nr. 10048/1668663/ 27. NOV 20 

Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 



ROMANIA 
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Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Gheorghe Buciumat ‘" sector 1, Bucureşti 




O 

o 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668663/10.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10048/11.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Gheorghe Buciumat nr. 25, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m (branşament) + 
2m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Bogoiu Constantin, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de- 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018- privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespeetarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B". nr. 304/2009, privind Normele de protşcţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR Ei 
Simona-M, 


Hed:P.RJ3exJ16.11 
http://www.pmb. ro/înstitul 
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CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, eL6-8, sectof2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


O 





Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. 

Nicolae Titulescu i r , corp CI, sector 1, Bucureşti ” 

Având în vedere la cererea depusă de APA NOVA BUCUREŞTI S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1668658/10.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10049/11.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ”,Branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. Nicolae 
Titulescu nr.177, corp CI, sector 1, Bucureşti” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr ~ emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, dovada proprietăţii asupra imobilului, 
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, 
Luxten, RADET, Ratb, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 
50mm şi lungimea de 4,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă 
existentă în trotuarul din Şos. Nicolae Titulescu, pe partea numele impare. Traseul 
branşamentului de apă potabilă traversează trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 
până la căminul de branşament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la 
maxim 1,0 de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea subterană a 
branşamentului de apă potabilă proiectat se va executa prin săpătură deschisă, iar 
pentru executarea lucrărilor nu va fi afectată vegetaţia. 

2: Urmare-a verificării efectuate pe teren în data de 08.11^201-8'S-a constatat j: 
că pe'traseul lucrrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor 'din tereri/ îri 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm ca în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
torletare. :ar la realizarea lucrărilor aveţi obliga^a^ducerii terenului la starea iniţială. 

In situaţia în care executarea lucrărilor se realizează în perioada 15 
Noiembrie - 15 Martie, se vor respecta condiţiile de lucru pe timp friguros, prezentate 
în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind 
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avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor, de infrastructură (tehnico- 
edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
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Nr. 10050/1668661/ 2 7. m foi 0 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Constantin Caracaş sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668661/10.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10050/11.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. 
Constantin Caracaş nr. 15, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verifipării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 4m (branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Artur Vârtejeanu, perpendicular, până 
la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi „obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simonc-Mpriana, 


Red:P.R73ex716.11.2 
http j'/www. pmb.ro/institu 
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CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 

prin 

S. C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4,040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică 
a imobilului situat pe strada Bârlogeni , sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1668707/10.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10053/11.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Bârlogeni nr.52, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele:' 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada 

titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric JT tip 
3x150+95N, pe un traseu de lungime 35 m în domeniul public, care porneşte din postul de 
transformare subteran-PTS 1558, existent în trotuarul din dreptul blocului B2 din str. 
Lăstărişului. Traseul de pozare a cablului electric va continua prin trotuarul din str. Lăstărişului 
până în dreptul trotuarului aferent imobilelor cu nf. 'păr6 T din stn Barjogeni, va subtraversa str. 
Lăstărişului şi va continua pe trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de 
distribuţie, contorizare şi protecţie - FDCP care va fi amplasată in incinta imobilului alimentat, 
- la limita de proprietate din partea dreaptă (limita cu imobilul nr.50). Cablul electric va fi pozat 
în sânt deschis, executat manual cu o lăţime de 0,5 m. 

i i 1 i 1 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din str. Bârlogeni, în dreptul imobilului cu nr. , există platbandă cu lăţimea 
de 0,5-0,8 / 11 , în care sunt plantaţi arbuşti şi plante perene, precum şi 5 exemplare arbori 
(dintre care 2 exemplare puieţi) Prunus cerasifera sp. 


Bd. Regina EGsabeta nr. 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Rse* i *, il 








De asemenea, în proximitatea traseului lucrării» în dreptul blocului B2 din str. Lăstărişului 
L existăgpaţiul verde de tip condorr irilUm aferent blocului B2, în care sunt plantaţi arbori, arbuşti- 


şi plante'perene. 

In urma analizării documentaţie 
H.C.G.M.B. mr.304/2009 privind 


depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
itionate. astfel: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

• în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cei puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 |Refe/e edilitare subterane. Condiţii de amplasare. "Este 
interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 
în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat în proximitatea jraseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate 
şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execjţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, se vor respecta condiţii e de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la 
H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Având în vedere că lucrăr le privind extinderea reţelei electrice pentru alimentarea cu 
energie electrică a imobilului situat pe strada Bârlogeni nr.52, sector 1, Bucureşti, se execută 
în Parcelarea Bazilescu aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, 
poz.191, cod B-ll-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz este emis îfi baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ’ emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acesteia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de ta data emiterii. 


XECUTIV, 
na POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOI N1SCU ^3 

' 


Red:D.V ./3ex719.11.2018 -prezentul aviz a Ipst postat pe site-ul PMB 
hEt&V/www. pmb. ro/îrisţitutii/Drimana/directii/directia jnedi utevjze_artm ri in consultare/avize ..arbori Jn__consultare, php 
pe data de 
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Nr. 10111/1669565/ 






Către: SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: - 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


O 

O 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. Sălaj 

sector 5; Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669565/11.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10111/12.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. Sălaj nr. 
275, 275 A, 275 B, 275 C, 275 D, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

.de. coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz favorabil 
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
06.11.2018, s-ai constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 770m, astfel: 

• din cablul existent în dreptul imobilului nr. 102 din str. Garoafei, subtraversează 
str. Garoafei, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Brădeana până la intersecţie cu 
str. Pucheni, prin trotuarul nr. pare al str. Pucheni, subtraversează str. Pucheni, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mazilu Teodor până la intersecţia cu str. Munţii 
Carpaţi, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Munţii Carpaţi, subtraversează str. Munţii 

O Carpaţii, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Vredniciei, subtraversează şos. Sălaj 
la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, aferent trotuarelor traseului, 
Tştr. Pucheni şi şos. Sălaj. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea a borilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în bâza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că jn cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în c^re în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


Pentru orice modificarea 
solicitării revizuirii avizului înainte 


lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şt suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie £ 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi Stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţjonate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


i DIRECTOR EXECUTIV, 
jSimona-Mariana POPA 



întocmit: 

I nso, Ftexamz PARASCA 



2&N0Y 2013 
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Către: SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea 
Văcăreşti , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669569/11.10.2018 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 10112/12.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea Văcăreşti 
nr. 176-178, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi GDL sector 4), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfel: 

• din PTZ 3462 existent în trotuarul aleii-aferente blocului 18, continua prin trotuarul nr. 

pare al str. Viorele, apoi prin trotuarul Căii Văcăreşti, până la noile FDCP-uri montate 

la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul- arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa^, manual, sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare^ a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(exeeutate-manual^de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul tfunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în'cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
r.viz de rrpecialfrnte em:-în baza unei solicitări punctuale. ..* - . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este .secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazujîn care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărifor)~se constată "uscarea* sau prăbuşirea unor arbori aflaţi In aproptefea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse pi in prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea 
solicitării revizuirii avizului înainte 


apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în. perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este - valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 
Nerespectarea celor menf 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/20 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 
Menţionăm că în baza 
toaletare. 

Prezentul aviz are terrrten 


lenţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 


acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


O 


de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



o 

o 


Red: P.RJ4ex.-19.11.2018 - prezentul aviz a fost pD^at pe şite-ul PMB 
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Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20 ; sector 3 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extinderea reţelei publice de canalizare până I 4 . imobilul din B-dul 
Vasile Milea, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669792/12.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10178/15.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extinderea reţelei publice de canalizare până la imobilul din B-dul. 
Vasile Milea, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ’ 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu erhis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 140m, astfel: 

• în carosabilul B-duiui Vasile Milea din dreptul imobilului cu nr. 4 A, pe partea nr. pare, 
până la intersecţie cu B-dul luliu Maniu. 

• racordul are lungimea de 20m şi este la aproximativ 13m*faţă de limita bordurii 
trotuarului din B-dul luliu Manju. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi-obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de J -2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
-utilajelor din dotare:- • 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
. radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în csre4n urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
•lucrărilor) se constată uscarea Şau. prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prifi prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz,~aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Lalînalizarea lucrărilor averi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, ar 4, iit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


{DIRECTOR EXECUTIV, 
/ Simona-Mariana POPA 
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Direcţia de Mediu 


~;V.* 

ROMÂNIA 

1 91* ZOI B | SĂnBĂTOPtl4 toftEUNĂ 


Nr. 10180/1669723/ 27, NfîV. 20 ? 

Către.; SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cei Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea publică de apă potabilă şi canalizare pa 
str. Păunilor, sector 1, Bucureşti 

- 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669723/12.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10180/15.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere rşţea publică de apă potabilă şi canalizare pe str. Păunilor, sector 1", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 120m (conducta de apă) + 120m 
(conducta de canalizare), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Lăutei, prin carosabilul şi drumul de pietriş 
al str. Păunilor, până în dreptul imobilului cu nr. 13 din str. Păunilor. 

• de-a lungul conductelor de apă şi canalizare se vor executa : 1 hidrant subteren de 
incendiu cu lungimea de 3m; 8 branşamente cu lungimea de 30m; 4 guri de scurgere 

- cu lungimea de 16m; 8 racorduri cu lungimea de 40m; 1 vană îngropată în pământ şi 
4 cămine de vizitare. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind * aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. , 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentuljiujzare termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

L— . 



ROMANIA 

1D1IT30181 SACHitDMM fMPDOlMJL 


Nr. 10183/1669888/ 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL —prin D-na —solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţa: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sectorl 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Omului i "' sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669888/12.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10183/12.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Omului nr. 25, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătQrilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 8m (branşament) + 6m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Omului, perpendicular, până la limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.6. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4,1it. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe-teritoriur Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în- baza acestui aviz- nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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7 Direcţia de Mediu 


ROMÂNIA 



Nr. 10234/1670268/ 


Către: SC MIRAL INSTAL COMPANYSRL 

Aleea Marius Emanoil Buteicâ nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ^ ^ 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spatii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica-de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 z 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Brădeana , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670268/15.10.2018 şi ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 10234/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Brădeana 
nr. 10, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil 
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 72,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Pucheni, pe partea nr. pare, continuă prin 
carosabilul str. Brădeana, pe partea nr. pare, până la aproximativ 7,5m faţă de limita 
din partea dreaptă- a proprietăţii. 

• vegetaţie în aliniament există pe str. Pucheni, faţă de care se respectă prevederile 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare conform căruia se 
respectă distanţele minime faţă de axul arborilor de 1-1.5m. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.BT nr.'304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz-are. termen, de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Direcţia de Mediu 


21 mu» r 

Nr.10236/1670530/;. 



ROMAN IA 

iBi^aoia i săqbAio*»m Împreună 



CĂTRE 

SC. ENGJE ROMANI A S.A. - 
—. prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghîâcei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Oteşani sector 2, 

Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANI A S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1670530/15.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10236/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Branşament de gaze naturale pe str. Oteşani nr.27, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare 
autentificat sub nr. , Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz 

Sud Reţele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 
conducte din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm şi-cu lungimea L=9 m ( 8 m în proiecţie orizontală), cu 
racord în conducta de gaze naturale cu Dn-125 mm, existentâTîn-carosâbilul .din str. Oteşani, 
perpendicular pe aceasta. . 

Traseul branşamentului proiectat Va traversa parţial carosabilul şi tFOtuarul; în dreptul 
imobilului cu nr.27, până la postul de reglare-măsurăre cârd se va^arrtplasâ la 0,4 m de limita<de 
proprietate din partea stângă a imobilului âlimentat. Adâncimea de pozare a branşamentului de 
gaze naturale se va realiza va fi de'0,5-0,9 m. 

"2. Urmare, a .verificării efectuate pe teren în datadd 08.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. rir.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Murilcipiuluj Bucure-ti, vă-fa^m cunoscutawul favorâbil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. - 
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Prezentul aviz este emis îri baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa fir.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnlco-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Direcţia de Mediu : 


ROMAN IA 
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Nr.10238/-1670521/.. 27,^ 2018 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Câpreni 
", sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1670521/15.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10238/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Căpreni nr.28, sector 2, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

âmis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de lucru 
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz nr. / 

27.08.2018 emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă ); lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă PE Dn 125 mm şi 
lungime L=28,0 m, pozată subteran, cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în 
jstr. Căpreni, în dreptul imobilului nr.26. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va începe 
din punctul de cuplare la conducta existentă (în dreptul imobilului cu nr. ), până în dreptul 
imobilului cu nr. 28, unde conducta de gaze nouă va avea cap terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 
conducte de Dn 32 mm şi lungime L=4 m, cu racord în conducta de gaze naturale nou proiectată 
în sţr. Căpreni, perpendicular pe aceaşta. Traseul acestuia va traversa parţial drumul de pietriş în . 
dreptul imobilului cu nr. , la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la postul 
de reglare-măsurare care se va amplasata limita de proprietate a imobilului. 

2. - Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că traseul 
lucrării se execută prin drum de pietriş / macadam şi nu există vegetaţie sau arbori/arbuştî 
plantaţi. 


In urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
K-C.G.M.3. nr.30^/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


r—r “. i i 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea -celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă, precum şi în baza plan jlui de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărit ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Lucrările se pot realiza pe! timp friguros (15 Noiembrie - 15 Martie) cu respectarea 
condiţiilor de lucru specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
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J Direcţia de Mediu - 


ROMAN IA 




Nr.l 0240/1670645/. 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 


S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 


Strada Ghiocei nr.l 1, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Olari r /, sector 2, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.l 670645/15.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.l0240/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “ Branşament de gaze naturale pe str. Olari nr.20, sector 2, Bucureşti” vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 


emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 


vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr. 
Protecţia Mediului Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz nr. 
Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. 


, Ordin de lucru nr. 


emisă de Agenţia pentru 
emis de Ministerul 
emis de'Administraţia Domeniulbi 


Public Sector 2, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă ), lucrarea constă în : 


realizare branşament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei 


conducte de Dn 32 mm şi lungime L=9 m (8 m în proiecţie orizontală), cu racord în conducta de 
gaze naturale Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Olari, perpendicular pe aceasta.. 

Traseul branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din-dreptul 
imobilului cu nr. , până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la 0,5 m de limita de 
proprietate din partea stângă a imobilului alimentat. Pozarea subterană a branşamentului de 
gaze naturale se va realiza în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe-teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 


în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilpr din teren, în conformitate cu 


H.G.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 


In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă., 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia ihainte de începerea execuţiei lucrării. 

Lucrările se pot realiza pa timp friguros (15 Noiembrie - 15 Martie) cu respectarea 
condiţiilor de lucru specificate în Anexa nr.3 la HC.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe felritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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EXECUTIV, 
ana POPA 



O 



Întocmit» 

Insp, Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.10381/1672020 


z?.!swra 




mm 

li 

România 

1*1* W1B £lţaĂfOPMfaJH>EUNĂ 


CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

. Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Umanului t , sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere solicitarea depusă de - împuternicit al S.C. 

ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1672020/18.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.10381/19.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilulut situat pe strada Limanului 
nr.62A, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr, 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract 

de Vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Andreea Dana Rădulescu, 

plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric JT tip 
3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 255 m, în domeniul public, care porneşte de la 
postul de transformare - PTZ 744, existent în spaţiul verde aferent Parcului Nicolae Bălcescu 
(actualmente Parcul Bazilescu)rln apropierea str. Olteniei, străbate .acest spaţiu verde până în 
trotuarul nr. pare din str. Olteniei, va continua prin acest trotuar, până în dreptul str. Limanului, 
unde va subtraversa str. Olteniei, de unde va continua prin trotuarul nr. pare din^tr.-Limanului , 
până în dreptul imobilului cu nr. din această stradă, la^-FDCP-ul ce S6 va âmplasa în 
incinta imobilului la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Cablul electric va fi 
pozat in şanţ deschis, la 0 adâncime ele 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-au constatat 
următoarele: 

■ în trotuarul nr. pare din str. Limanului există platbandă cu lăţimea de 0,5 m, în care 
— ■ -sunt plantaţi arbuşti şi plante perene, precum şi: 

-1 ex. Catalpa sp.(catalpă), 0=30 cm, h=6-7m,’ 

- 3 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduş), 0=15-30 cm, h=6-7m; 
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-1 ex. Tilia sp.(tei), 0=60 cm, h=14m. 

■ în proximitatea traseului lucrării, în spaţiul verde din dreptul PTZ 744 există 6 ex. 
Gleditsdnia’Kiacanthos Şp.ţgftâdiţă), 0=30*40 cm, h=7-fc m. la limita cu trotuarul, 
în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 


J 


lucrării menţionate, astfel: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual'sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Relele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă Secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau răn rea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prii prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat în proximitatea t aseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate 
şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Lucrările se pot realiza pe timp friguros (15 Noiembrie - 15 Martie) cu respectarea 
condiţiilor de lucru specificate în Avizul de traseu emis de Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind 
avizarea, autorizarea, coordonare a şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiu ui Bucureşti. 

Având în vedere că lucrării s pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Limanului nr.62A, sector 1, Bucureşti, se execută în Parcelarea Bazilescu aflată pe 
Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poz,191, cod B-ll-s-B-17913, prezentul 
aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz eşte emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. | emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 1304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valahii 1 an de la data emiterii. 
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Nr.10606/1674426/. 




CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Drumul Nădlac 
sector 1, Bucureşti“ 

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1674426/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10606/26.10.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament 
de gaze naturale pe str. Drumul Nădlac nr.13, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud 

Reţele, Contract de vânzare autentificat sub nr. de NP Căpâlnaş Elena, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, 
de lungime de 7,0 m, racordat în conducta de gâze naturale existentă în str. Drumul 
Nădlac, pe partea imobilelor cu nr. pare (conform planului anexă la Certificatul de 
- Urbanism). Branşamentul de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă.jcătre .. 
conducta din'care se racordează, iar traseul acestuia va traversa parţial drumul de 
pietriş In dreptul imobilului cu nr. , până la postul de reglare-măşurare care se va 
amplasa în firidă, la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului, la distanţa de 
18,5 m de limita din partea stângă a proprietăţii* imobil ului alimentat: Adâncimea minimă 
. de montare a branşamentului va fi de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a* verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe 
Iraseul lucrării sau îri proximitatea acestuia nu există arbori/arbuşti plantaţi. La limita de 
proprietate a imobilului alimentat există vegetaţie-crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
. ■ pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

i 
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Precizăm că In baza acest ji aviz nu se execută* lucrări tfe 'defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrăr lor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniu lui public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe' teritoriul Municipiului Bucureşti". 

baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 

emis de Primăria Sectorului 1 
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschîmbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 


Prezentul aviz este emis în 
de Urbanism nr. 


ate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. 
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Nerespectarea celor menţiorţ 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B 



EXECUTIV, 
riana POPA 


' 1 


întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcpade Mediu 



ROMÂNIA 

1P1 *-301B | SÂHBÂTOPtM fMPftCUNĂ 


Nr. 10891/1677480/ 2 7 \l OV. BiB 


Către: SC POWERTEC PROIECT SRL - prin D-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică „OREGON PARK clădirea C " din 
şos. Pipera > , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677480/05.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10891/06.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică „OREGON PARK clădirea C" din şos. 
Pipera nr. 46 D-46 E-48, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi • Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 09.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 65m (pe proprietate privată), astfel: 

• din PT existent în complex OREGON clădirea B, prin platbanda cu iarbă, continua 
prin trotuar, până la noul PT din complexul OREGON clădirea C. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu 

gazon/iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de ge teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aduoerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
imona-Mariana 


s, 


întocmit: 

Insp. RpxanstPARA SCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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1911.3018 I SĂRSAlOfMM IttPQCUNi, 


Nr. 6924,11174/1645518,1681271. 04..Q0UM& 


CĂTRE, 

S.C. ANDOCH CONSTRUCTINVEST S.R.L 

prin 

Domnul OBREŞCOF PETRE^ 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUJ PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, 032^."Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Gura Gărliţei sector 3” 

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Obreşcof Petre pentru S.C. ANDOCH 
CONSTRUCT INVEST S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1645518/24.07.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.6924/25.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1681271/15.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11174/16.11.2018 prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Gura Gărliţei nr. 16-22, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Sector 3, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului-teren/ construcţii, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare reţea electrică prin montarea subterană a 2 cabluri electrice de medie 
tensiune de tip DC4385/2, 3x(1x185) mmp, matricola 332284, pe un traseu de 480 m, care se 
vor manşona în sistem intrare-ieşire la cablul distribuitor de 20Kv, Staţia Dudeşti Cel 21 - PT 
5062, din Staţia Dudesti, existent în trotuarul străzii Victor Brauner. Locul de manşonare a 
cablurilor proiectate va fi în trotuarul străzii, în dreptul PT 5062, iar traseu de pozare a cablurilor 
electrice proiectate va subtraversa carosabilul străzii V. Brauner şi-calea -ferată până. în str. 
Drumul Gura Racului, va continua prin carosabilul din str. Drumul Gura Racului până în dreptul 
drumului Gura Gărliţei, de unde va continua prin. acesta (drum de pământ) până în dreptul 
imobilului cu nr.. __ din Drumul Gura Gărliţei, la postul de transformare nou amplasat pe 

proprietatea beneficiarului. 

Lucrarea se va executa în şanţ deschis executat manual, lăţimea şanţului de pozare a 
cablurilor electrice va fi de max.0,5 m, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m, respectiv 1,2 m 
la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018, s-a constatat că 
manconarea cablurilor electrice proiectate la cablul electric distribuitor se va realiza în spaţiul 
verde neamenajat, existent în trotuarul din str. V.Brauner, în dreptul PT 5062, unda există 
vegetaţie crescută spontan. 
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In ,proximitatea lucrării J>e traseul executat prin carosabilul (drum de pământ) din str. 
Drumul Gura Racului există vegetaţie spontană, precum şi arbori/arbusti crescuţi spontan. 
Traseul lucrării nu va afecta arborii din vecinătatea traseukL ’ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate . 

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţii: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, lucrarea se va realiza astfel încât să nu 
distrugă sistemul radicutar al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei de cel puţin 1,0 m faţă de arbori Î0>7cm), conform SR 
8591/1997Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii tereriului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ^ emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă * vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului CNCFR, iar în timpul execuţiei 
lucrărilor în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie prezentul aviz este valabil însoţit şi de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, în 
baza celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico- 
edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt responsabili de nerespectarea condiţiilor 
din prezentul avîz şi vor fi sancţionaţi conform art.4, lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriurMunicipiului 
Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, -' 

Insp. Daniela VOINESCU 

. of 

Red:D.V-/3ex./23.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe ăite-ul PMB w - 

hf£p://www.pmb.ro/insti^ mediu/avizo arbori Jn cnnsultare/avlze arbori in consultare.phqi 

pe data de...... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



i «ie joia \ sApbAtopim ImppeunA 


Nr. 8807,10304fi 11171/1658360,1671056,16811 16/....ftLO£C,*Z01S 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racord de canalizare pentru imobilul din str. Piepi 
sector 1, Bucureşti“ 

Având în vedere cererea depusă de , înregistrată la 

P.M.B. cu nr.1658360/07.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8807/10.09.2018, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1671056/16.10.2018 şi nr. 
1681116/15.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10304/17.10.2018 şi 
nr.11171/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Racord de canalizare pentru imobilul din str. Pieţii nr. , sector 
1 , Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

i 

Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr.RG emis de Apa 

Nova Bucureşti S.A., Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare (Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, 
Telekom Romania Communications SA, Luxten), Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm SN8, cu 
lungimea de 10,0 m, H canal=2 m, Hcr=1,3 m şi pantă 6%. Racordul de canal propus se 
va lega în căminul de inspecţie existent pe reţeaua publică de canalizare cu De 315 mm 
PVC, în carosabilul din str. Pieţii, în dreptul imobilului cu nr. . Racordul de canal 
proiectat va fi legat la căminul de racord existent în incinta imobilului, la 2 m de limita de 
proprietate cu domeniul public. Traseul racordului de canalizare propus va traversa 
carosabilul şi trotuarul din str. Pieţii, în dreptul imobilului cu nr. (conform planului de 
situaţie, scara 1:500, anexă la Certificatul de Urbanism ). 

2 Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului există plantat în 
alveolă un ex. Prunus cerasifera sp.(Corcoduş), 0=35 cm, h=3-4 m: 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei reţelei de apă proiectate/branşamentelor faţă de 
arbori la 1.5 m, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz va fi însoţit 
şi de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru 
pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Red:D.V.7 3ex./28.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htto 7/www. pmb.no/insUtutii/primaria/direcUi/direcUa mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe dala de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

- Direcţia de Mediu 


Nr. 9871,10993/1666840,1678233/.. 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. 

Strada Covasna nr.10, bl.EI 5, sc.1, et.1, ap.6, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Mihai Eminescu sector 2, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. pentru D.G.A.S.P.C. Sector 2, înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1666840/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9871/05.10.2018 şi completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1678233/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10993/08'. 11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “ Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Mihai Eminescu nr. sector 2, BucureştP, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării * 
nr. eţnisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. privind transmiterea unor imobile către Direcţia 

pentru Protecţia Copilului Sector 2, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Extinderea reţelei electrice pe un traseu care porneşte din postul de transformare 
subteran - PTS 1716, existent în trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo, în dreptul imobilului 
cu nr. . Traseul va continua prin trotuarul nr. impare până la intersecţia cu str. Mihai 
Eminescu pe care o va subtraversa prin foraj orizontal, până in trotuarul din dreptul imobilului 
nr.87 din str. M. Eminescu, lajimitâ de proprietate a acestuia,.unde va fi gjpplasat noul bloc de 
măsură şi protecţie-BMPT. Traseul lucrării va avea lungimea de 110 ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s^a constatat-că în 
proximitatea traseului, în trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo există: 

- 2 ex. Ulmus sp.(ulm), 0=60 cm, h=10-12m, 

- 2 ex. Tilta sp. (tei), 0=30-50 cm, h=10-12m; 

-1 ex. Aesciilus hlppocastanum sp. (castan), 0=40 cm, h=8-10 m; 

-1 ex. Prunus avium sp.(cireş), 0=20 cm, h=6-8 m, în platbanda din dreptul imobilului 
nr. din str. M. Eminescu; 

- 1 ex. Gleditschia triacşnthos sp. (glădiţă), 0=40 cm, h=8-10 m, în platbanda din 

dreptul imobilului nr. din str. M. Eminescu; . 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

* în proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din le ren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m - 1,5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborelu[ sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

- Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflai _pe traseul hicrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 4 ' 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de • 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui- aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie va fi însoţit şi de avizul de traseul 
al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menţionate condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. - 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.MJL nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritdriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



■ 


întocmit, 

Insp. Da INESCU 



Red O.V. J3ex./22.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut FWG 

hltiiy/www.Dmb.ro/instltulii/primaria/directii/direc:lia_mediu/avize arborii ncons uItare-avize arbori in consultare.aho 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 10235/1670270/ W18 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL - 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 



ROMAN IA 

1 9\ i-2fl?81 sAn&iTOOM (t>Pp£UNA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şoş. Electronicii nr. 44, sector 2 

, "" "U- , . 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Teleajen, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670270/15.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr: 10235/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Teleajen, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 17m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, până în dreptul imobilului 
alimentat, imobilul nr. 65 din str. Teleajen, la aproximativ 18,5m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii 

• în vecinătate nu~există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi. execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

NerespectaTea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR M 
Simorti^Marfăi 



http://www.pmb 


întocmit: 


Inşi 


Intui aviz a fc-st postat pe site-u!PMB 

aria/directii/directia_mediu/avize_artoori_in_consuttare/avize_arbori Jn_consultare.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 
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Nr. 10237/1670527/ 04. DEC 2Q1B 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

- ■ < - ■ ' 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Litoralului 
' *, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670527/15.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10237/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Litoralului 
nr. 44, sector 2”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Litoralului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificata în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art.~4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de. valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT O 
Simona -$a r/an 

f/yl 

%'IJWL 


w 

Red:P.R73ex. 
http://www.pmb.ri 




întocmit: 
Rbxa rtS PJ 




RAŞCA 


aviz a fost postat pe site-ut PMB 

/cîîrect&^irectia_mediu/avize arbori Jnj^nsultare/avize ^arbori ,ln consultare.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 


1916 2018 \ sAP&ATOGIU ImPPEUKA 


Nr. 10239/1670546/ R QEC. 20% 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

" t*». ţi .. • . « r s 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ricinului 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670546/15.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10239/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe pe str. Ricinului 
nr. 70, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se.ya executa 
pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ricinului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă'de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, -vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia. 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
'friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea. "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de- specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-M, 


Red:P.RJ3exJ22, 
http://www.pmb. ro/li 



întocmit: 
Insp. B&fârfa, 



IASCA 


a fost postat pe site-ul PMB rL 

tii/directia mediu/avize.arbori in consutlare/avize_arbori_in_consullare.php l pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


Nr. 10378/1672079/ 

Către: SC ELECTROINSTAL SOLUTION SRL 

B-dul Energeticienilor nr. 9, sector 3 

Spre ştiinţă: - 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
Calea Văcăreşti t sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672079/18.10.2018 şi la 
Direcţia-de Mediu cu nr. 10378/19.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
Calea Văcăreşti nr. 214, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării . 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 15m (racord) + 25m (branşament), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul Căii Văcăreşti, până la aproximativ 5m şi 8m 
, faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se , 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
; materiale jn jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. - 

în cazul în care* reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul | 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis înlbaza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precrzăm că în ca^ul îrrcars în urna verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

. La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
, v infrastructuri (îehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 




h r T 4 ■ i- ^ F tir 4 i *- 




Red:P.R73ex.*22.11,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 10519/1673170/.... BEfc-2018 


" T ^ 7 ^ ‘ v. ■' 1 

_-r*v-L; ( ’ • .. ■ fi *'■ ‘ . 

v__ 7* 

CĂTRE, 

S.C. HODA PROJECT S.R.L.^ 

prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 

Strada Ghioceilor nr. 20, Sat Zurbaua, Com. Dragomireşti Vale, Judeţul Ilfov 



Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru 
imobilul din Sos. Gheorghe lonescu Siseşti, sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. HODA PROJECT S.R.L. prin S.C.- 
TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1673170/23.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.10519/24.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: "Branşament de apă potabilă şi racord de canal 
pentru imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti, nr.8A, sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.- - 

din 18.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Străzilor Bucureşti, Aviz tehnic definitiv nr. RG " r ? emis de Apa 

Nova Bucureşti S.A., avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: 
Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania 
Communications SA, Luxten, RATB, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: ^ 

■* realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 
100 mm şi lungimea L= 20,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă 
din -PEID De 225mm, existentă în carosabilul din B.du) Ion lonescu de la Brad, pe 
partea nr. impare. Traseul branşamentului de apă potabilă va subtraversa prin foraj” 
orizontal dirijat parţial carosabilul şi trotuarul din B.dul Ion lonescu de la Brad, până la 
căminul de branşament care va fi amplasat pe drumul de acces al imobilului alimentat 
(drum cu drept de servitute), conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. 
Groapa de poziţie aferentă forajului orizontal dirijat executată în drumul de servitute va 
avea dimensiunile de 3,0 x 2,0 m, iar cea de-a doua groapă va avea dimensiunile de 
2,0x2,0 m şi va fi executată în carosabil, în dreptul conductei existente de apă potabilă. 
Căminul de branşament va fi executat în spaţiul verde neamenajăt, pe drumul de 
servitute, la 2,0 m de limita de proprietate cu domeniul public. 
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• realizare racord de canal executat din tuburi PEID 200X6,2 MM (PVC SN8) 
cu lungimeaHe 26., 0 m, care se va lega în căminul de inspecţie existent pe canalul din 
beton Dn 30 mm, existent pe B.dul Ion lonescu de la Brad la intersecţia cu str. Someşul 
Rece. Traseul acestuia va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul şi trotuarul din 
B.dul Ion lonescu de la Brad, până la căminul de racord ce va fi executat în aleea de 
acces la imobilul alimentat (drumul cu drept de servitute). Dimensiunile, gropilor aferente 
forajului dirijat sunt de 3x2 m (executată în drumul de servitute) şi, respectiv 2x2 m 
(executată în trotuar şi platbanda existentă intre trotuarul din B.dul Ion lonescu de la Brad 
şi limita de proprietate imobile nr. impare). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării, căminului de racord şi căminului de-branşament se vor executa pe 
spaţiul verde neamenajat, existent pe drumul de servitute aferent imobilului alimentat 

In urrrfa analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de L protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate’în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela vptNESCU 

cpf 


Red:D-V.,/ 3ex./23.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb ro/institutii/prirnaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/aviza arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 
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Nr.10522/1673393/..... 

CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. 

prin _ 

S.C. ĂV1 PROD GRUP S.R.L 

Strada Ghiocei nr*1 Jj sector2-, Bucureştii 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Izbândei " sector 
1, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI 
PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1673393/23.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.10522/24.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pe str.lzbândei nr.66B, sector 
1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

d. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din ‘ 04,09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud 

Reţele, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. de notar 

public Andreea Dumitraşcu, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom 
Romania Communications SA, Clasarea notificării nr.19369/25.09.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• realizare branşament de gaze naturale nou', redusă presiune, din PE 100 SDR 11, 
Dn .32mm, pozat subteran în domeniul public, având lungimea de 8,0 m (7,0 m în 
proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze naturale din PE 100 SDR li Dn 
IlOmm, existentă îq carosabilul din str. Izbândei (conform planului anexă la Certificatul 
de Urbanism). Traseul branşamentului de gaze naturale proiectat va pomi din punctul 
de cuplare la conducta existentă în carosabil, va subtraversa parţial carosabilul şi 
trotuarul, în dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurara care va fi 
montat în firidă, la 0,5 m de limita de proprietate din partea stângă a imobilului. 
Adâncimea de pozare a branşamentului de gaze naturale propus va fi de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că 
în pe proprietatea imobilului, la limita cu domeniul public şi la aproximativ 6,0 m limita 
de proprietate din partea stângă a acestuia există un ex. Acer sp. (arţar) cu 0= 40-45 
cm, h=7 - 8 m. 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
ţoaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

J Prezentul aviz este emis în baza “şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 04.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi , . 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

In perioada 15 Noiembrie - 15 .Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de- 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia dal^edîu 
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Nr.10608/1674421/.. 



ROMANIA 
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CĂTRE 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe Sos. Chitilei r~“ sector 
1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1674421/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10608/26.10.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament 
de gaze naturale pe Şos. Chitilei sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm 

următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.238/ 27TEIDD/ 
C/ 32755 din 23.08.2018 emis de Primăria Sectorului'1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Acord de accesla sistemul de distribuţie gaze naturale 

" emis de Dfetrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr * ‘" •" de Notar Public Zorilă Răzvan-Ştefan, Aviz de traseu 

nr.24029/03.09.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise 
de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare (Âpa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telekom’, Luxten, RATB, RADET), Clasarea notificării 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
polietilenă - PE 100 SDR 11, Dn 32mm, pozat subteran, cu lungimea de 7,0 m (6,0 m 
+1,0 mraiser), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din. Şos. 
Chitilei, cu Dn 180 mm. Traseul branşamentului proiectat va începe din punctul de 
cuplare (în carosabil), va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului 
alimentat, până la postul de reglare măsurare - P.R.M. ce se va monta la 8,0 m de 
limita de proprietate din partea stângă a imobilului cu nr. 15A din Şos. Chitilei. Lăţimea 
şanţului de pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a branşamentului de gaze 
naturale va fi de 0,5 - 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat 
ci pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu HtC.G.M. 3. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Precizăm că In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea.lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului.la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pă timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură {tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 238/ 27TEIDD/ C/ 32755 din 23.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINES^'' 



Red:D.V../ 3ex./23.11.2018 - prezent aviz a fost postat pe site-ui PMB 

http7/www pmbTO/in$titutii/primaria/directii/dîrectia_medlu/avize arbori in consultare/avigg arboriJn^consultare^ h p 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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ROMANIA 
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Nr.10727/1675508/. 


wmm 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Penele 
Papahagi ~ sector 3, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL 
MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1675508/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 10727/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Pericle Papahagi nr. 
sector 3, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat sub nr. de Notar Public Atanasiu Bogdan-Ovidiu-Costin, 

Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Acord de acces 

nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. din 
12.07.2018 emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, plan coordonator avizat 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale, redusă presiune, prin montarea 
subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 63 mm şi lungime 54,0 m, cu racord la 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Pericle Papahagi. Traseul conductei 
de gaze naturale proiectate va subtraversa parţial carosabilul din str. Pericle Papahagi şi trotuarul 
din dreptul drumului de acces (drum cu drept de servitute) de unde va continua pe acesta până în 
dreptul imobilului cu nr. 24C unde conducta proiectată va avea cap terminal. Traseul conductei 
de gaze naturale noi, pe domeniul public va fi de 2,0 m - carosabil/asfalt. 

• realizare branşament de gaze naturale nou executat pe drum de servitute, cu Dn 
32 mm şi lungimea 2m, cu racord în conducta de gaze naturale proiectată. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării executat în domeniul public nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. Drumul 
de acces (drum cu drept de servitute), la data vizitei în teren, era îngrădit cu material opac. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

La execuţia lucrării se vor respecta standardele şi normativele în vigoare, inclusiv SR 
8591/1997 - Reţele tehnico-edilitare. Condiţii de amplasare. 

Prezentul aviz este emis In baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă, precum şi în baza Soluţiei de acces nr. emisă de Distrigaz Sud 

Reţele pentru cererea acord acces nr. 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sima 



întocmit, 

Insp. I INESCU 



Red.D V./ 3 ex./28.11.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD7Avww.pmb.ro/însbtutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 


pe data de «... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.1072 V 16755 25j. 


OUE&®* 


s.c. 


CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A. 


prin 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


■■ • • 

î .V* V "V; 

; ***** ••••* 

ROMÂNIA 


191B ÎOl® | SA&bAtORIM iMPUEUNi, 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea . ' Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Spieşti 
sector 3, Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL 
MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1675523/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10728/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării "Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. Spieşti nr. , sector 3, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de lucru 
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Memoriu tehnic. Aviz de traseu nr din 
15.06.2018 emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, plan coordonator avizat 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea subterană a unei 
conducte din PE 100 SDR11 Dn 125 mm şi lungime 13,0 m, cu racord în conducta de gaze 
naturale existentă Dn 125 mm din carosabilul străzii Spieşti, cu punct de cuplare în dreptul 
imobilului cu nr. . Traseul conductei de gaze naturale proiectate va fi executat prin carosabil şi 
va porni de la punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. , unde conducta va avea cap 
terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale nou, cu Dn 32 mm şi lungimea 4,5 m, cu 
racord în conducta de gaze naturale proiectată. Traseul branşamentului propus va traversa 
parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului alimentat, la distanţa de 5,0 m de limita de 
proprietate din partea stângă a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării executat în domeniul public nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 
Trotuarul din dreptul imobilului alimentat este din dale. 

Tn urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

La execuţia lucrării se vor respecta standardele şi normativele în vigoare, inclusiv SR 
8591/1997 - Reţele tehnico-edilitare. Condiţii de amplasare. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Dai ESCU 



RediD.V./ 3 exJ28.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro /institutil/nrimaria/directii /directia mediu/avize arbori in consultare/avLai arbori in consultare.&hp 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 
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Nr.10786/167591 6.0^.^^.^ 


CĂTRE,' - 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECTS.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Branşament energie electrică pentru imobilul din ştr. Liliacului 
, sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
Domnul - 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1675916/31.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10786/01.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “Branşament energie electrică pentru imobilul din str. Liliacului 
nr.53C, lot2, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectprului 1 Bucureşti împreună cu 
planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E- 

Distribuţie Muntenia SA, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Montarea subterană a unui cablu electric tip DC4126/15x, 3x25+16C, pe un 
traseu în lungime de 12 m, executat exclusiv pe teren proprietate privată, de la cutia 
de distribuţie şi secţionare existentă până la un bloc de măsurare şi protecţie - BMPT 
32A, care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului. 

2. Ca urmare a vizitei în teren efectuate în data de 27.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se execută petereri proprietate privată. 

în urma--analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C*.G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti,-vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate . 

In bâza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale şi este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă. ' 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

NerespeStarea celor menţionateln prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


■ie * 



DIRECTOR EXECUTIV, 
SimonaMarîana POPA 




t/feteaţi ^ 




întocmit, 

. Daniela VOINESCU 

T 


Red: DV.,/3ex./28.11.2018 - prezentul; aviz a fost postat pe sîte-ui PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


T5 



Nr.1/1457/1684683/, 


06. DEC. 2Q1B 


CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei nr.11, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3,, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe 
Aleea Tornadei şi drum de acces, sector 3, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L. pentru Pruteanu 
Constantin, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684683/27.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11457/28.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Aleea 
Tornadei şi drum de acces, sector 3, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: ’ 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Soluţie de acces nr. emisă de Distrigaz Sud 

Reţele, Clasarea notificării nr. emisă-de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii 

Publice din cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de distribuţie gaze naturale cu o 
conductă din PE100 SDR11 Dn 90mm, cu lungimea totală de 77,0 m (din care 26,0 
m pe domeniul public), pozată subteran (în carosabilul din Aleea Tornadei şi pe 
drumul de servitute), racordată în conducta de gaze naturale cu “Dn 125mm, 
existentă în Aleea Tornadei. Conducta de gaze naturale nou proiectată pe Aleea 
Tornadei va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr.40, iar conducta de gaze 
proiectată pe drumul de servitute va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 
42A. Lăţimea şanţului de pozare a conductei proiectate va fi de 0,4 m, iar 
dimenisunile gropii de sudare în punctele de îmbinare ale conductei vor fi: (1,00 x 
1,20 x 1,70 )m. 

• • realizare branşamente de gaze naturale din PE Dn 32 mm, pentru 
imobilele cu nr 40 (L=4,0 m), 42A (L=2,0 m) şi ‘44C (L=7,0 m), racordate la conducta 
de gaze naturale nou proiectată - conform planului anexă la Certificatul de 
Urbanism. Lăţimea şanţului de pozare a branşamentelor proiectate va fi de 0,4 m, 
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iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea la conducta de distribuţie vor fi: 
(1,0 x 1 p 25x 1,55-1,15)171.. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a 
constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau 
arbori/arbuşti plantaţi. Traseul conductei de gaze naturale proiectate, precum şi 
traseul branşamentelor de gaze noi va fi prin carosabilul Aleii Tornadei şi prin drumul 
de seiyitute * drum de pietriş. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă-facem cunoscut avizul 
favpfabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm că.în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
de toaletare. iar la-finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

în perioada-15 Noiembrie - 15ÎMartie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care 
sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la 
H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. , emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are-termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Rsd:D.V../ 36x705.12.2018 - prezentul aviz a fost-postat pe site-ut PM0 

h1tp7/wvw.cmb.ix>/institutii/Drimaria/directîi/directia mediu/avize arbori in _ consulta re/avi zearboriJncon sultare .p f|p 

pe data de .. 
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Către: SC APA NOVA SA — prin Dl. t — solicită ridicarea 

exemplarului de ia registratura PMB \ " r > . 

E-mail: " ^..,0 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. C.C. Arion, sector 1, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628951/29.05.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4439/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1673557/24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10568/25.10.2018, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. C.C. Arion, 
sector 1 ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 
1), vă 1 comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 144m, astfel: 

■*. • pe acelaşi traseu cu cel existent, în carosabilul str. C.C. Arion. 

• se vor executa 23 de racorduri, 1 cămin de vizitare (refăcut), 5 cămine de record, 3 
cămine de vizitare, 3 guri de scurgere. 

• strada nu este prevăzută cu aliniament stradal. 

• există lex. arbore între imobilul cu nr. 2 şi 4 din str. C.C. Arion faţă de care se respect 
prevederile SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, se respectă 
distanţa minimă faţă de axul arborilor de 1-1.5m. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avfzul favorabil 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind^aprobarea "Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". “ ~ ■ - r ' v 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezj^f]^|Ţ|^ are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

ş&fccâtivr 

POPA întocmit: 

inspsm#d&af}ARASCA 


DIRECT* 
Simon 


Red:P.RJ3ex.-27.IT^M^frezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http^/www.pmb.ro/institutii/priniaria/directit/dtectia^medki/ i avIze_artx)n_in_consultare/avîze.arboriJn.consultare.php f pe data de . 
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Nr. 4440,10567/1628955,1673563/ /)^0EC 2013 

r 

Către: SC APA NOVA SÂ - prin DL - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: , 

Spre ştiinţă: 

Administraţia. Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 






Referitor la lucrarea: Optimizarea reţelei publice de apă potabilă pe str. Cupolei (între 
blocuri, tronson lateral bloc 5 b şi PT13 Liniei), sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628955/29.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4440/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. *4673563/24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10567/25.10.2018, prin 
care solicitaţi avizul de ; specialitate privind executarea lucrării: „Optimizarea reţelei publice 
de apă potabilă pe str. Cupolei (între blocuri, tronson lateral bloc 5 b şi PT 13 Liniei), 
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în-data de 
21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 245m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Cupolei, continuă prin carosabilul Intrarea 

Vagonetului, apoi prin aleile carosabile dintre blocuri, până la PT 13 Liniei, situat în 

apropierea str. Liniei, conform planului 1:500, anexă la CU. 

• se vor executa 3 hidranţi, 3 branşamente, 3 cămine şi 5 vane de sectorizare. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual -say utilizând^ o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular.al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a"materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sad altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” in scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi .răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului av[z, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

jn perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe fimp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB..220/19:04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Red:P.R73ex.'27.11.2018 - prezentul aviz a iost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/instilutîi/primaiia/directii r dkeclia_mediu/avize_artx)rt_in_consultare/aviZ)u arbori, ,in_ consuttare.php , pe data do ., 
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Nr. 4443,10571/1628959,1673569/ 


Către: SC APA NOVA SA - prin DA - solicită ridicarea 

■exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: mse@tpf.ro , - " _ 

" ' i ' - + 

L Arf,Ji i • 4 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 



H-j 


Referitor la lucrarea: înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Granitului, sector 6, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1628959/29.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4443/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1673569/24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10571/25.10.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „înlocuire reţea publică de 
canalizare pe str. Granitului, sector _ 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a plan uri tor' anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 21.11.2018, s-a qonstatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 91 ! m, astfel: 

• în carosabilul str, Granitului, pe tronsonul cuprin între str. Pleşu şi str. Lacul Ursului, 
acelaşi traseu cu cel existent. 

i 

• se execută 1 cămin de vizitare, 5 guri de scurgere, 8 racorduri, se reface 1 racord, se 
reface legătura a 2 cămine de vizitare. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. • —f 

Menţionăm faptul căJnidreptu! arborilor din vecinătatea traseului lucrăriirsăpăturâ se 
va executa manual sau jjfUizâhd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren .care să- nu 
distrugă sistemul radicularaTmaterialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a mâterialului dendrologîc prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de-arbori, _se va evita-depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopuLmenţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereă unui 
aviz de specia'itate emis în Laza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele 'constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului- aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15. noiembrie >15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului-domeniului-public în care se specifică condiţiile de, lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. + r - - * 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






Red:P.FU3ex.-29.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe silexul PMB 

tinp^/www.pmb.ro/i^ftutri/primarii^di^îil/directta meâiu/avize. arbori_în_consultare/avîze_arbori Jn_consultare.php , pe data de . . . 
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Către: SC APA NOVA SA-prin Dl. 
exemplarului de la registratura PMB 
E-mail: mse@tpf. ro 


Spre ştiinţă: 

ADP_Sector 1 - B-âul Poligrafiei nr. 4, sectotT 



’ - solicită ridicarea 



Referitor la lucrarea: Înlocuire reţea publică' de canalizare pe str. Constantin Disesca, 
sector 1, Bucureşti ' ' v ~ 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628964/29.05.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 4445/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1673565/24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10569/25.10.2018, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: „înlocuire reţea publică de canalizare pe str. 
Constantin Disescu, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şj Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data’de 19.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 320m, astfel: 

• în carosabilul str. Constantin Disescu între str. Alexandru loan Cuza şi Calea Griviţei. 

• se execute 10 cămine de vizitare, 9 cămine de racorduri, 24 guri de scurgere, 25 de 

racorduri, se refac 6 racorduri existente, se reface 1 cămin de vjzKare existşnt, se 
refac legăturile a 3 cămine de vizitare noi. * 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există .un scuar faţă de care se 
păstrează distanţa de mirtimom 1,5m. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniulurpublic în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate îh Anexa nr.3 lâ' HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
• "Normelor pentru avizarea; autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespecfârea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi" de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . ., 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E. 
Si'vona-M, 


Red:P.R J3ex.-29.11 !, 
http i//www,pmb. ro/mstii 



întocmit: 


Insp. 


:P ! ' 


ost postat pe stte-ul PMB 
( &irectia^mediu/avize_arbori in consultare/avîze_arbori_in_consuhare.php + pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


* • . • * •••* 

ROMÂNIA 

i&is 7019 1 sArbAtooiw Imppeună 


Nr. 5295-C, 5962,10738/1634344,1639364,1675607. -20 !B 
CĂTRE, 

S.C. POD - PROIECT S.R.L. 

Strada Plopii Fără Soţ, nr.3, bl.Tr.1, et.1, laşi, Judeţul laşi 
în atenţia - Doamnei I i 


Spre ştiinţă: 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE ”C.F.R- S.A. 
Sucursala Căi Ferate Bucureşti 

Piaţa Gării de Nord , nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

în atenţia - Domnului Vasile Gabriel 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Reparapi capitale de punere în siguranţă a Podului de cale 
ferată km 4+327, linia 800 Bucureşti-Constanţa" 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POD — PROIECT S.R.L. înregistrată 
la P.M.B cu nr. 1634344/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5295/19.06.2018, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639364/03.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5962/04.07.2018 - depusă de S.C. POD - PROIECT S.R.L. şi 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675607/30.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10738/31.10.2018 - depusă de C.N.C.F.R. S.A., prin care se solicită aviz 
de principiu privind executarea lucrării „ Reparaţii capitale de punere în siguranţă a 
Podului de cale ferată km 4+327, linia 800 Bucureşti-Constanţa", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.360R/ 1625128 
din 23.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Documentaţie tehnică, adresa ..06.2018 emisă de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Aviz de traseu 18.10.2018 emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, adresă 1636344/01.08.2018 emisă de Direcţia de Mediu-PMB 

privind eliminarea vegetaţiei spontane de pe teren, Aviz nr. 10939/23.08.2018 emis de 
Comisia Tehnică de Circulaţie - P.M.B., Clasarea notificării ‘ /05.10.2018 emisă 
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, adresa 1.10.2018 emisă de 

Sucursala Regională C.F.R. Bucureşti-Divizia Investiţii), lucrarea constă în : 

-Realizare lucrări de punere în siguranţă a Podului de cale ferată km 4+327, linia 

800 Bucureşti-Constanţa şi pentru aceasta se vor executa: 

a. Lucrări de reparaţii şi consolidare la nivelul suprastructurii pasajului; 

b. Lucrări de reparaţii la nivelul culeelor, a aripilor şi a zidurilor de sprijin; 



















c. Lucrări de reparaţii şi consolidare la nivelul pitei; 

d. Lucrări de reparaţii la nivelul căii ferate; 

e. Lucrări de reparaţii la nivelul căii rutiere. 

Liniile de cale ferată traversează o arteră majoră de circulaţie rutieră, Calea Griviţei. 

Lungimea pasajului peste Calea Griviţei este de 28,70 m, iar lăţimea totală a 
pasajului este de 32,42 m. (conform documentaţiei tehnice depuse). 

3. Urmare a verificărilor efectuate pe teren In data de 18.07.2018 şi în data de 
22.11.2018 s-a constatat că pe terenul unde se va executa lucrarea s-a eliminat 
vegetaţia crescută spontan iar în proximitatea lucrării nu există arbori/arbuşti plantaţi, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public, în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 360R/1625128 din 23.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red D V.7 4 ex726.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.7985,11330/1652122,1 682720/.. C ?.^?.Ş.??.l 8 . . 
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ROMAN IA 

1011-201 & | SlralTDRtu îwWBUiKLk 


CĂTRE, 

^ * \ ' k 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B.dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Odei 
- sector 4, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de , 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1652122/14.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7985/20.08.2018 
şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682720/21.11.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1T330/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Odei nr. i 1 sector 4, 
Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism, nr din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada - 

titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, exttras de carte funciară de informare, avize 
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în: 

• Realiza racord electric nou prin pozarea subterană a unui cablu tip 3x25+16C, DC 
4126 RO, din LEA (Linia Electrică Aeriană ) existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului 
cu nr.36 din str. Odei. Traseul de pozare a reţelei electrice propuse va porni de la stâlpul 
menţionat, va subtraversa carosabilul.şi trotuarul str. Odei în dreptul stâlpului, până la BMPT 
(bloc de măsură şi protecţie) ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de 
proprietate cu imobilul nr din str. Odei. Lungimea traseului va fi de 26 m executata pe 
domeniul public. Cablul electric va fi pozat în pământ la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018, s-a constatat că pe 
traseul racordului electric proiectat nu există vegetaţie sau arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării . 

Menţionăm că,. în baza acestui, aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar ia finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
1 Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
frig-ros, conform ce-!or spec.'icate î~. Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-ediiitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
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Acest aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cuiplanul anexă, vizat spre neschimbare şi a documentaţiei depuse. 

Pentru orice modificare apărută în traseuf lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariand POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 

\ .... . ' *jr 

• - - -j 

_ * * ** 
Red;D.V../3 ex,/26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htlD:/Avww.omb.ro/institutii/tarimaria/d*rectii/directia mediu/avize, grbori in consultare/avize arbori in consultare.olio 

pe data de... 


Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


I I Wj ll 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 






ROMAN IA 


191B ÎOtB! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr.9126,11358/1661001,1683383/ 




CĂTRE, 

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
prin 

S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Munţii Gurghiului nr. 
sector 6, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. 
E-Distribuţie Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1661001/17.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9126/18.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1683383/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11358/23.11.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării" Alimentare 
cu energie electrică a imobilului din str. Munţii Gurghiului nr. , sector 6, Bucureşti ”, 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la 
acesta, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, Acord nr. 

emis de Institutul de Biologie Bucureşti, plan de încadrare în zonă, 
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va 
realiza astfel: 

• realizare reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu trifazat jt din 
postul de transformare-PT 570 existent, pe un traseu ce va străbate domeniul public pe o 
lungime de 235 m, astfel: de la PT 570 (existent pe terenul imobilului cu , apoi 

terenul aferent imobilului cu nr. , prin trotuarul aferent nr. impare din str. 

Pietrele Doamnei (lăţime trotuar de 2,3 m, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din 
str. Retezatului (lăţimea trotuarului fiind de 2,4 m), apoi prin trotuarul nr. pare din str. 
Munţii Gurghiului (lăţime trotuar - 2,3 m), până în dreptul imobilului cu nr. unde 
reţeaua electrică va subtraversa str. Munţii Gurghiului până la firida de distribuţie şi 
contorizare nouă- FDCP, care va fi amplasată pe proprietatea imobilului, la limita de 
proprietate cu acces din domeniul public. Pe traseul lucrării vegetaţia nu va fi afectată. 
Cablul electric proiectat va fi montat subteran la o adâncime de 0,9 m, respectiv la 1,2 m 
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la subtraversări în şanţ cu lăţimea de 0,5 m. Pe traseul canalizaţiei electrice nu va fi 
afectată vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018, s-au constatat 
următoarele: 

- în trotuarul nr. impare (având lăţimea de 2,0 m) din str. Retezatului există 
platbandă având lăţimea de 0,5, cu vegetaţie, plante perene, 3 ex. arbori şi arbuşti 
plantaţi în aceasta; 

- în trotuarul nr. impare din str. Pietrele Doamnei există alveole îngrădite cu gard 
metalic, în care sunt plantaţi arbuşti, 

- în proximitatea traseului canalizaţiei electrice pe tronsonul executat pe terenul 

imobilelor cu nr IE , până la PT 570 (existent în spaţiul verde din 

curtea Institutului de Biologie Bucureşti) există vegetaţie şi arbori plantaţi în acesta. 
Traseul canalizaţiei va străbate aleile de acces din curtea Institutului de Biologie 
Bucureşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţional 
execuţiei lucrării menţionate . 

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiţii: 

în proximitatea spaţiului verde/gardului viu şi a arborilor/arbuştilor plantaţi, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologlc. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im - 
1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform normativelor în vigoare, inclusiv 
NTE 007/08/00 şi SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor/arbuştilor, depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii 
menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin 
biologic, înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării 
este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în 
cauză prin revizuirea prezentului document. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă la acesta, precum şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
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"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP 



întocmit, 

Insp. Dan SCU 



Red.D.V ./3exJ26.11.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţi? de Mediu 




Nr. 10377/1671903/ 



Către: SC POWERTEC PROIECT SRL ' ' _ 

B-dulBanu Manta nr. 2, ap. 5, mansardă, sector 1 

- • - r > - - 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.'l, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti-nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Modernizare cablu MT cu frecvenţă mare de defect PA 1480 celula 
4, între PT 1329 - PT 1483 - Aleea Barajul Bicaz - Aleea Vasile Goldiş, sector 3, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671903/18.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10377/19.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Modernizare cablu MT cu frecvenţă mare de defect PA 1480 celula 4, 
între PT 1329 - PT 1483" -Aleea Barajul Bicaz - Aleea Vasile Goldiş, sector 3, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 09.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 650m, 
astfel: 

• din PT 1483, continuă prin trotuarul nr. impare al aleii Vasile Goldiş, subtraversează 
aleea Vasile Goldiş în dreptul blocului 1, continuă prin trotuarul aferent blocului, apoi 
prin trotuarul nr. pare al B-dului 1 Decembrie 1918, continuă prin trotuarul nr. impare 
al aleii Barajul Bicaz, subtraversează aleea Barajul Bicaz în dreptul blocului M 33 A, 
continuă prin trotuarul nr. impare al aleii Barajul Bicaz, subtraversează aleea de 
acces la blocul M 26, continuă prin trotuarul adiacent blocului M 25 A, prin parcare, 
până la PT 1329. 

• fără afectarea-vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor 
aflaţi în aliniament aferente trotuarelor traseului, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării- acesteMucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
- subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că; în dreptul arborilordin vecinătatea traseului lucrării, săpătura se - 
va executa manual, sau utilizând-o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologfc. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua 'măsuri de protejare a .materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi răni.ea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea _ 
utilajelor^din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. ’ * * 

facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarîalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilorjjlterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor -uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada ^-5 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil’numai însotit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lît.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






Red: KR.Mex.-26.11,2018 ■ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^'www pmb.ro/instiiutii/pnmariayireclii/direciia_madiu/avi 2 e aitxiri in consultare/avize arbori Jn_consultare.php . pe dala de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


•v v * v. 


%••• 


ROMAN IA 

!9t^3C1fl I ^âneATOPlM fMPQBUNl 


Nr. 

Că i 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

‘ ^ \ * ** * * ' i * * \ ; * -w 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


10379/1672029/ 


2013 


tre: SC APA NOVA SA 



Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Episcopul Radu (între 
str. Mihai Eminescu şi Intrarea Episcopul Radu), sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr% 1672029/18.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10379/19.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Episcopul Radu (între str. 
Mihai Eminescu şi Intrarea Episcopul Radu), sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de 

traseu emis de Administraţia Străzior, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de l40m (conductă) + 92m (racorduri) + 24m (guri de scurgere), 
astfel: 

• din carosabilul str. Mihai Eminescu la intersecţie cu str. Episcopul Radu, prin 
carosabilul str. Episcopul Radu, până la intersecţia cu Intrarea Episcopul Radu. 

• se vor executa 11 racorduri de canalizare noi, 6 guri de scurgere. 

• în dreptul imobilelor nr. 7, 8, 9,10 execuţia racordurilor se va face prin intubare, fără 
săpătură deschisă, conform memoriului tehnic al proiectului nr. 2813/2018. j 

• carosabil / trotuar, pe care există plantaţie de aliniament 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor - SR 8591/1997 Reţele edilltâre 
subterane. Condiţii de.amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tefinologîe adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic/în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui.-sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireâ/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei iaţă de arborii uin vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţion.at sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unul 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular. al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate,- va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




lUEtW» 


Red: P.R./4ex.-26,11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutil/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_jn_consultare/avîze arbori in consultare, php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

10U-3O1B1 SĂRBĂTORIM TMPPEUMĂ 


Nr. 10422/1672441/ 


2019 


Către: SC APA NOVA SA 



Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector3 


Spre ştiinţă: 

ADR Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul situat pe 
str. Av. Nicolae Velescu ~ sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672441/19.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10422/22.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul situat pe 
str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului. Culturii 
nr. , aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 5m (branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Av. Nicolae Velescu, perpendicular, până 
la limita din partea stângă a proprietăţii. 

' • fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
- de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor. SR. 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănifea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ăl 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. . . * 

Precizăm că în c-îzul îr> oare Îp urma V£rif icurile? ulterioare (24 Itini d$ la finalizarea, 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor -arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă tăcem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului' aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

* 



' ' ^ -ii. 

Red:P.FU3ex.-26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul FM8 

hnp^/www.pmb.ro/instftutîi/primana/clîrectii/directîa_niediu/avjze_arbori_in consulta re/avize artx)ri_jn„consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


mm 



ROMANIA 

101*201 BlSĂPSĂTOPIM tuPOEUtti 


Nr. 10459/1672744/ 


Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


i, i 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Prelungirea Ghencea, Intrarea Fedeleşului, sector 5 şi 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr..1672744/22.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10459/23.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Prelungirea 
Ghencea, Intrarea Fedeleşului, sector 5■ şi 6"., conform -'documentaţiei depuse (CvJU. nr,- 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de PS 5, aviz PS 6, 
adresă ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pş o lungime de 47m, astfel: 

• din conducta existentă in carosabilul Prelungirii Ghencea, continuă prin carosabilul 

Intrării Fedeleşului, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului nr. 2 din Intrarea Fedeleşului. _. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

îp urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia.solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este vâlgbil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
'"Normelor pentru-avizarâa, autorizarea, coordonarea şi-execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind- Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

SI mo na -.tfâxfănp/ POPA 



întocmit: 


Red:P.RJw|Wf 
http://www.pi Kro/irvsl 

a 


mSIASCA 


aviz a fost postat pe site-ut PMB 

lirecti‘i/directia_mediu/avize arbori Jn^consultare/avi2e_arboriJn consultare.php , pe data de ..... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 

1916 20181 SAPGAîORIM IMPGEUuA 


Nr. 10461,10785,11172/1672964,1675947,1681230/. 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică pentru imobilul cu adresa: strada 
Dascălului / , sector 2, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de , înregistrată la 

P.M.B. cu nr.1672964/22.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10461/23.10.2018 şi completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1675947/31.10.2018 şi nr.1681230/15.11.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.10785/01.11.2018 şi nr.11172/16.11.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică 
pentru imobilul cu adresa: strada Dascălului nr , sector 2, Bucureştr, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr de Notar 

Pubiic-lonel Trăstaru, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare branşament electric nou monofazat, prin pozarea subterană a unui 
cablu tip 1x10+6C, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Dascălului, cu alimentare 
din linia electrică aeriană - LEA JT existentă pe stâlpul din dreptul imobilului alimentat. 
Lungimea traseului de pozare a cablului electric în domeniul public va fi de 2 m. cablul electric 
va fi pozat în şanţ deschis, la adâncimea de 0,8m. 

2. Urmare a vizitei efectuate pe teren în data 27.11.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării sau în proximitatea acesteia. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

La executarea lucrărilor vor respecta standardele şi normativele în vigoare. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.3055500 

http:ZMww.pmb.ro 



P 

UKAS 


MHI'IQWI DOI 


















în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul al 
administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menţionate condiţiile de 
lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Spre ştiinţa: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 




Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Elev 
Ştefănescu Ştefan i /, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672776/22.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10462/23.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Elev 
Ştefănescu Ştefan nr. 52-54, sector 2, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
ni*. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP 
sector 2), vă comunicăm că, în. urma verificării efectuate pe .teren în data de 13.11.2018, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str: Elev Ştefănescu Ştefan, perpendicular, 

până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de.. 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor 
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea^pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Preci/^m că în căzu' în car^ în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării," veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. ' 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
. acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea -celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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- Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2-' ‘ 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe str. 
Elev Ştefan Ştefănescu sector 2, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de l J. înregistrată la 

P.M.B. cu nr.1673355/23.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.lObii1/i;4.n.2018 prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament de apă 
potabilă şi racord de canalizare pe str. Elev Ştefan Ştefănescu nr. -6 ^sector 2, Bucureşti”, 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

10.05.2018 emis de Primăria .Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic 
definitiv nr. emis de Apa Nova Bucureşti S.A., Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Extras de carte 

funciară pentru infomaţe nr . „, Aviz nr emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia,-Netcity-Telekom, Telekom 
Romania Communications SA, Luxten, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apa potabilă pozat subteran cu Dn 40mm (PEHD 50x4,5 
mm) şi lungimea L= 4,0 m.’care se va racorda din reţeaua publică de apă potabilă existentă în 
•carosabilul din str. Elev Ştefan Ştefănescu. Traseul branşamentului de apă potabilă 
subţfşversează parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului gu nr._ -",-până la căminul _ 
de branşament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, - , conform planului anexă la 

' din 10.05.2018. 

■ realizare racord de canalizare pozaLsubteran, executat din tuburi- PVC 200x5,9 
mm SN8 şi lungime L=7,0 m, care se va lega în reţeaua publică de canalizare din beton cu DN 
300 mm, existentă în carosabilul din str. Elev Ştefan Ştefănescu . Căminul de racord canal 
proiectat va fi executat în incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate cu domeniul 
public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pr 

trotuatul din drepjul imobilului cu nr. din str. Elev Ştefan Ştefănescu există următorul 
mc’.crial det.drologâf. . 

- i ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), 0=25-30. cm, h=6-7 ro r localizat la limita de 
proprietate stânga a imobilului alimentat, înirotuar; 
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- 2 ex. Acer sp. ( arţar), 0=35-40 cm, h=7-8 m, în trotuar, la aprox 10 m şi respectiv 5 
m de limita de proprietate dreapta; 

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), bitulpinaj. 0=15-25 cm, h=6-7 m, în incinta imobilului, la 
limita de proprietate cu domeniul public. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemuL radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul, lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1.0 m - 
1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform standardelor şi normativelor Tn vigoare, 
inclusiv SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzis secţionarea rădăcinilor; depunerea pământului sau altor materiale tn 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor diri dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 

- aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare 
. peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. *• 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din- 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este. 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin 
revizuirea prezentului document. 

Precizăm că în baza acestui -aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.G4.2018 privind aprobarea 
. "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul avj* este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor, 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de-la data emiterii. 
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CĂTRE 


S.C. APA NOVA-S.A. BUCUREŞTI 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2, Bucureşti 


în atenţia Doamnei Magda Csaki 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “ Extindere reţea publică de apă potabilă pe strada Escalei, sector 
2, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1673414/23.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10524/24.10.2018, prin se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Extindere reţea publică de 
apă potabilă pe strada Escalei, sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism V1615796 din 

11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă (planşa 1 şi 2), 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării ./02.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu < t.07.2018 emis de Administraţia Străzilor, 

Bucureşti, Aviz ’8 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul PMB, 

plan de’ coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea se 
va executa astfel: 

■ Extinderea reţelei de apă potabilă cu o conductă Dn 400mm FD şi lungimea de 
L=850 ml, pozată subteran în carosabilul str. Escalei (tronson între str. Ţesătoarelor şi limita 
admnistrativă a Municipilului Bucureşti), cu racordare în artera de apă potabilă Dn lOOOm (din 
oţel), existentă în carosabilul din str.’Ţesătoarelor. Traseul noii reţele de apă potabilă va porni 
din intersecţia str. Escalei cu str. Ţesătoarelor (locul de racordare la conducta de apă potabilă 
existentă), va continua prin carosabilul str. Escalei (pe partea nr. pare), va subtraversa str. 
Ştefan Ciucă şi str. Cornişei, apoi va continua prin carosabilul str. Escalei (pe partea nr. 
impare) până în apropierea C.F. Bucureşti-Constanţa. Adâncimea de pozare a reţelei de apr 
potabilă proiectate va fi de aproximativ 2,5 m. 

■' Se va realiza subtraversarea C.F. Bucureşti — Constanţa, acesta, fiind punctul de 
- racordare cu reţeaua de apă a Oraşului Voluntari. Lungimea subtraVersării C.F. va fi de 3frmir“ 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018, s-a constatat că: 

- în proximitatea traseului de pozare a reţelei de apă potabilă proiectată, în-trotuarele 
aferente imobilelor cu nr. pare / impare din str. Escalei, există arbori plantaţi în aliniamentul 
stradal faţă de care se va păstra distanţa prevăzută în standardele şi normativele în vigoare, 
inclusiv SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- în proximitatea gropii de subtraversare a C.F. Bucureşti - Constanţa există spaţiu 
ve-i de neamenajat, cu vegetcţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- ta proximitatea arborilor/arbuştilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţai săpăturilor {executate manual) la cel puţin 1,0 m- 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul-arborilor sau rănîrea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului, dendrologic. Dacă ia verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui ayîz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii-terenului la, starea, iniţială. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Având în vedere că realizarea lucrării cuprinde subtraversarea C.F. Bucureşti - 
Constanţa, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul C.N.C.F.R, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 375R/1615796 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă (planşa 1 şi 2), vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale.’ 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

in timpul execuţiei lucrării pe timp friguros (15 Noiembrie - 15 Martie), prezentul aviz va 
fi însoţit de avizul de traseul al administratorului terenului în care sunt menţionate condiţiile de 
lucru pe timp friguros, în baza Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sîmona-Mariana POPA 
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solicită ridicarea exemplarului de 


Nr. 10526/1673447/ 

Către: Dl. Anton Ştefan - prin l 
la registratura PMB 

Spre ştiinţă: , „ 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Medianei 
\ sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673447/23.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10526/24.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executaTea lucrării;- Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Medianei 
nr. 8 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va execlita 
pe o lungime de 17m (pe proprietate privată), astfel: 

• din cablul existent pe proprietatea imobilului nr. 8 A din str. Medianei, până lă 
aproximativ 6-7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.-304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a* 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
to aletare . 

viz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Prezent 

D1RECTO 
Simona 



întocmit: 
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Nr. 10527/1673442/ 



Către : SC E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB * .... 

• ~ «£_.• . 

- V* • - _ 

Spre ştiinţă: 

JPS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

V r • 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fraţii 
Făgărăşeanu i, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673442/25.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10527/24.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Fraţii 
Făgărăşeanu nr. 1, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 25m, astfel: 

• din cablul existe.nt/stâlp4n lateral stânga imobil nr..95 din str. Stoian Militam, continuă 
pe partea imobilelor cu nr. pare a str. Fraţii Făgărăşeanu, până la aproximativ 2m 
faţă de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea-traseu lui lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de-protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale-în-jurul trunchiului' arborilor-şi- rănireâ/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de* branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem' cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cant! în cp^e în uipna verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin p.ăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cefe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionatei * - -- 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterij prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie * 15"martie, prezentul aviz este’valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp, 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnlco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 




.Ot.DEC.lM 
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Nr.10565/1673658/. 

*- s ___ • 

CĂTRE 

S.C. ENIGE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GIN1CON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector VBucureşti 


c 4 /. t l+.rtf 



Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢrA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Gherghiţei .. 
sector 2, Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1673658/24.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.10565/25.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “Branşament de gaze naturale pe str. Gherghiţei nr. , 
sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificaţ.de Urbanism nr. ” din 

30.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Titlu de proprietate nr. eliberat în data de 20.07.2007 de Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti, Certificat de moştenitor nr. , Aviz de traseu 

nr. ’ emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise 

de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telekom, Telekom Roman ia Communications SA, Radet, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale din PE 100 SDR11 Dn32mm, pozat 
subteran în dreptul limitei de proprietate din partea stângă- a imobilului alimentat şi va 
avea lungimea de 11,0 m (10,0 m în proiecţie orizontală). Branşamentul proiectat va fi 
racordat în conducta de gaze naturale OL 0 20", existentă in carosabilul din 
str.Gherghiţei (conform planului anexă la CU), perpendicular pe aceasta. La capătul 
branşamentului, adâncimea de montare va fi de 0,5 m. Dimeniunile gropii de sudare 
pentru cuplarea la conducta existentă vor fi: 1,2 x 1.0 x 1,5 m. Postul de reglare- 
măsurare se va monta la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. 

2. Urmare, a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat 
că la limita de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat, în trotuar există 
plctbandâ cu lăţimea de C,8 m, in care sunt localizate plante perenesşi 2 ex. arbori - 
puieţi cu (0<7 cm) din specia Salix (salcie). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
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pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

• In proximitatea arborilor (puieţi) localizaţi în platbanda din trotuar săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să 
nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în ţimpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia cel puţin 1-1.5 m 
faţă de arbori, respectând standardele şi normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/1997- 
Reţele edilitare subteraneCondiţii de amplasare. 

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare, reducerea suprafeţei platbandei din trotuar. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrărf de defrişare sau de 
ţoaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre heschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că traseul lucrării este situat în raza de protecţie a sitului 
arheologic "Pipera Andronache” care este cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015 
- Municipiului Bucureşti, Anexă la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015, respectiv 
la poziţia 59-64, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit. 
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Nr.10682 /1675254/.... 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.B.L. _ 

StradavGhiocei nr.11, sector 2, Bucureşti . r :^r~ 

<■ V. 

% - ■ V ■ — 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢI A DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea:"Branşament de gaze naturale pe Drumul Regimentului 
, sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1675254/29.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10682/30.10.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Branşament 
de gaz e naturale pe Drumul Regimentului nr.24-28, sector 1, Bucureşti ” vă comunicam 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
' anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale 
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Contract de donaţie autentificat * 

cu nr. de Notar Public Măriescu Irina-Angela-lpana, .Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Luxten, Telekom Romania Communications S.A.), 
Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizarea unui branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3,5 m (2,5 m + 1,0 m raiser) şi a unui post 
de reglare-măsurare aferent. Branşamentul nou proiectat se va racorda la conducta de 
gaze naturale cu Dn 180 mm existentă în str. Drumul Regimentului, iar traseul acestuia 
va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr. , la 25,0 m de 
limita de proprietate din partea de-stângă a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat 
că pe traseu Hucrării sau în proximitatea acestuia nu există arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în'conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru, avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. •- emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul ănexâ*, vizat Spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apăruTăTn traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainteze începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentuKaviz va fi sancţionată conform-art.4, lit 
b) din Anexă nr. 1 la'H.C.G.M-.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 




RedD.V, V 3ex./27 A 1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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ROMANIA 

îeieioia sAPBÂToBţM ImpaeunA 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe Drumul Piscu Cerbului 
sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1675255/29.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10683/30.10.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament 
de gaze naturale pe Drumul Piscu Cerbului nr.26-28, sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

nr.246/21TEIDD/P/30770 din 24.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie 
g aze naturale ~ emis de Distrigaz Sud Reţele, Extras de carte 

funciară pentru informare i pentru imobil ', Aviz de traseu 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize 
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten), Clasarea notificării "* emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zona;, lucrarea constă în : 

• realizarea unui branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, 
din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 8,0 m (7,0 m + 1,0 m riser) şi a unui 
post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul nou proiectat se va racorda la 
conducta de gaze naturale cu Dn 125 mm existentă în str. Drumul Piscu Cerbului, iar 
traseul acestuia va traversa drumul de pietriş în dreptul imobilului cu nr.26-28, la 15,0 m 
de limita de proprietate din partea stângă a acestuia, până la postul de reglare- 
măsurare ce se va monta în firidă, cu acces din domeniul public. Adâncimea de pozare 
a branşamentului de gaze naturale proiectat va fi de 0,5 -0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării, la limita de proprietate cu domeniul public există o suprafaţă de 
spaţiu verde cu lăţimea de 2,5 m, neamenajat, cu vegetaţie crescută spontan (cu 
0<7cm) şi arbuşti din specia Roşa (măceş). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.246/21TEIDD/P/30770 din 24.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D.V.7 3ex,/27.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe $rte-ul PMB 
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pe data de 



Bd. Regina EDsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel. 021.305.55.00 hL 4016 
http /www pmb.ro 



001 
























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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191*2018 iSiCBiTOW M IWPPEUNA 


CĂTRE, 

APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

Stradă Tunari nrr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru 
*imobilul din strada Poiana Codrului , sector 1, Bucureşti " 

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrafă 
la P.M.B. cu nr.1677231/05.11.201B şi la Direcţia de Mediu cu nr.10884/06.11.2018, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 

"Branşament de apă potabilă şi racord, de canal pentru imobilul din strada Poiana 
Codrului , sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm”următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. * emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu 
nr. de notar public Pisano Claudia Elena, avize individuale emise de 

deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, 
.Netcity-Telekom, Luxten, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 
20 mm şi lungimea L= 5,6 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă 
Dn 100 mm, existentă în carosabilul din strada—Poiana Codrului. Traseul 
branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din 
dregtql imobilului cu nr.1, până la căminul de branşament existent în incinta imobilului, 
la max. 2rn.de limita de proprietate cu domeniul public._ 

■ realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de 7,0 m, care.se va lega la reţeaua de canalizare publică Dn 300 mm din 
beton, existentă pe str. Poiana Codrului în carosabil. Traseul racodului de canal va 
traversa de asemenea, carosabilul şi trotuarul în. dreptul imobilului cu nr.1, îri 
proximitatea limitei de proprietate stânga a acestuia, până la căminul de racord existent 
în incinta imobilului. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat 
că pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 1 din str. Poiana Codrului există spaţiu verde 
sub formă de piatbandă cu lăţimea de 0,5 m şi vegetaţie tip gazon. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 14.08.2018 emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizareă, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilîtare şi stradale) de pe teritoriul'Municlpiului BucureştT- 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată' conform 
art.4, lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simom 



întocmit, 

Insp. Dani NESCU 



Red:D.V../ 3exV29.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site^ul PMB 

mediu/avize arbori in consultare/avize arfabrHn consultate.Bhfl 

pe data de. 
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Nr. 11335/1682925/ . 
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Către: ~*■ - 

SC TITAN PROJECT DEVELOPMENT SRL - prin Dl. 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 
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ROMANIA 

k 91 *201 A l SĂBUĂTCXWM JMPQEUKĂ 
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Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor.naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Crivăţului, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr."l682925/21.11.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11335/22.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale'şi branşamente pe Drumul Gura 
Crivăţului, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. > a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 234m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, în apropierea 
intersecţiei cu Drumul Gura Caliţei, până în dreptul imobilului branşat, imobilul nr. 33 
din Drumul. Gura Crivăţului. 

• în vecinătate nu-există arborî plantaţi Jn aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 3Q4/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe'teritoriul Municipiului Bucureşti, vă~facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior-emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe~timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 1 '. “ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate- va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind-Normele de protecţie.a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

insp. Rpxşpa PARASCA 


DIRECTOR EjtâtiUTÎV* 

Simona-Marfetia PQ&A % 

Jşra 

Red:P.R73ex. -29.11.20fi^ftBB$2£iv1i a fost postat pe srte-ul PMB Q ^ j)CP îflji 

http-y/www. pmb.ro/institut ii/prirnăna/directii/directia_mediu/avize aibori Jn_consultare/avize_afbori Jn. consuttare.php , pe data de.~ 
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Direcţia de Mediu 


Nr.4909,8049,11501/1631836,1652388,1684858.... .1 \ .?£t. / u 111 






ROMAN IA 

191B 2010 SĂRBĂTORIM 1mPO£UNĂ 


CĂTRE, 

IMSAT GROUPE S.A. 

DIRECŢIA INSTALAŢII Şl AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT URBAN 

Bulevardul luliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B.dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, et.1, sector4, Bucureşti 

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi - conform CPV 452 62 000 -1 
Subsecventul pe Bulevardul Alexandru Obregia, sector 4" 


Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1631836/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4909/11.06.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652388/20.08.2018 şi nr.1684858/28.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.8049/21.08.2018 şi nr. 11501/29.11.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Lucrări de înlocuire stâlpi 
deterioraţi- conform CPV 452 62 000-1 Subsecventul nr.1, pe Bulevardul Alexandru Obregia, 
sector 4", vă comunicăm următoarele: 

— conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea Notificării r "< emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie -PMB, Aviz de principiu emis de Direcţia 
Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - PMB cu anexe aferente. Aviz de traseu 
nr.192/P18/4152/05.11.2018 emis de Direcţia de Gospodărire Locală Sector 4, Avize 
individuale emise de Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania 
Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Plan de încadrare zonă) 
lucrarea constă în: 

• înlocuirea unui număr de 28 stâlpi deterioraţi, necesari pentru susţinerea reţelei de 
contact - tramvaie şi trolebuze existente pe B.dul Al. Obregia, prin execuţia lucrărilor de: 

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor; 

— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispuşi în aliniament 
bilateral, la limita trotuarului - conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus şi a 
planului anexat la acesta; 

— montarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât 
să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranţa traficului auto şi pietonal pe timp de 
noapte; 

— racordare noilor stâlpi la reţeaua electrică - mutarea reţelei de contact pe noii 

stâlpi; 


— demontarea stâlpilor vechi; 

Stâlpii RATB ce vor fi înlocuiţi înlocuiţi pe Bulevardul Alexandru Obregia poartă numerele: 
5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 60, 61, 
81, 88. Total 28 de bucăţi. 
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Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. 
Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului - PMB, se va păstra o distanţă de min. 1,5 m între peretele fundaţiilor stâlpilor şi 
trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RATB au următoarele 
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH). 

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018 s-a constatat că în 
proximitatea stâlpilor ce urmează a fi înlocuiţi există arbori plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, astfel: 

Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa 
numai în prezenta unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de 
începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel încât 
amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului 
arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum şi păstrarea distanţei 
minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus (conform anexelor la avizul de 
principiu emis de Direcţia de Urbanism) şi conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. Totodată, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora. 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului 
(acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi 
de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând 
riscul secţionârii/deteriorării acestora, execuţia lucrărilor va fi oprită şi reluată numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce 
va fi emis in baza unei solicitări punctuale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.283R/1613583 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi 
va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


POPA 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU^ 

4 
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Către: SC APA NOVA BUCUREŞTI SA 

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
SA 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul din şoseaua Bucureşti- 
Ploieşti i , sector 1, Bucureşti 


Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645129//23.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6854//24.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1683092//22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11354//23.11.2018 prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
apă potabilă pentru imobilul din şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 139A, sector 1, vă 
comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 30/2TEIDD/B/48444 din 

19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării j emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti) branşamentul de apă potabilă se va executa 
pe o lungime de 3m şi se va lega în conducta publică de apă potabilă existentă în dreptul 
imobilului; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 


menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 30/2TEIDD/B/48444 din 19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul 
anexă, vizat spre nespfMjjşare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


UDEG2M 



Nr. 6468,11193//1642632,1681623 II . 

Către: SC IRIGCIMPEX SRL 

Strada Afluentului nr. 14, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Abrud nr. 
~ sector 1, Bucureşti 

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642632//13.07.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6468//16.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1681623//16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11193//19.11.2018 prin 
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din strada Abrud nr. 124, sector 1, vă comunicăm 
următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 154/6TEIDD/A/18388 din 

25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre 
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 8 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea se va executa pe o lungime de 4m 
perpendicular pe imobil, la distanţa de 3m faţă imobilul nr. 122; 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că nu există 
ve e pe traseul lucrării. 



In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism 
nr. 154/6TEIDD/A/18388 din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu 
planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data 
emiterii. 
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Direcţia de Mediu 


1 1 DEC W 



Nr. 10110,11189/1669327,1681385/. 


CĂTRE 


S.C. EL-MONTS.R.L. 

Bulevardul Oaspeţilor nr. 22A, sector 1, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a clădirii de birouri situată în 
Bulevardul Dacia nr.169, sector 2, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. EL-MONT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1669327/11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10110/12.10.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1681385/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11189/19.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării ” Alimentare cu energie electrică a clădirii de birouri situată în Bulevardul Dacia nr.169, 
sector 2, BucureştP, vă comunicăm următoarele: 

1 . Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz tehnic de racordare şi Fişa de soluţie nr. emise de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice pe un 
traseu de lungime 150 m, pe domeniul public, de la locul de manşonare până la noul PC - 
punct de conexiune, ce va fi amplasat în incinta imobilului din b.dul Dacia nr. . Traseul 
reţelei electrice propuse va fi: de la locul de manşonare (în trotuarul din faţa PT 4437- existent 
pe terenul imobilului nr. ), va continua prin trotuarul nr. impare din str. Mihai Eminescu 
până în dreptul imobilului cu nr. unde va subtraversa carosabilul str. M. Eminescu şi va 
continua pe trotuarul nr. impare din aceeaşi‘stradă până în dreptul imobilului cu nr. din 
b.dul Dacia, la PC ce va fi amplasat pe proprietate; Pozarea cablului electric se va realiza în 
şanţ de lăţime 0,4 m şi adâncime de 0,8 - 0,9 m în trotuar. 

2 . Urmare a vizitei efectuate pe teren în data 22.11.20t8 s-a constatat că în 

proximitatea traseului lucrării există material dendrologic: "7 " 

- 1 ex. Acer sp. (arţar), 0 45 cm, h= 8 nri, localizat în alveola din trotuar, în dreptul 
imobilului cu nr. , din str. M. Eminescu; 

- 1 ex. Acer sp. (arţar), 0 30 cm, h=7-8m r localizat în alveolă în dreptul limitei de 

proprietate dintre imobilele cu nr. din str. M. Eminescu; 

Lăţimea trotuarului este de 1 ,5 - 2,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate , astfet 

în proximitatea materialului dendrotogjic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
1 distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m - 1,5 
m faţă.de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborelursau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

■ Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat' pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

în baza acestui aviz nu s& execută lucrări de defrişare sau de toâletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare . 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie va fi însoţit şi de avizul de traseul 
al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menţionate condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.GMB. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu ROMÂNIA 

( IDÎl 

Nr.10460,10779,11173 /1672970,1675950,1681232/. 

CĂTRE, 


■ oi S- 3B1& i*Jumhş*mnw jumami 


* Spre ştiinţă: 

ADMINISTRATA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

' Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe 
str. Dascălului sector 2, Bucureşti" 



rv 




Referitor la cererea depusă de . , înregistrată 

la P.M.B. cu nr.1672970/22.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10460/23.10.2018, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675950/31.10.2018 şi nr. 
1681232/15.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10779/31.10.2018 şi nr. 
11173/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pe str. 
Dascălului nr.74, sector2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1 . conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 

■ tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova Sa Bucureşti, Memoriu 

justificativ, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4 de Notar 

Public-lonel Trăstaru, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2 Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, 
Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu Dn 30 mm şi 
lungime de 4,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în 
carosabilul din str. Dascălului. Traseul branşamentului de apă potabilă traversează 

~ parţial carosabilul şi trotuarul în-dreptul imobilului cu nr. , -până la căminul de 
_ branşament care-va.framplasat în incinta imobilului alimentat, la maxim 2,0 de*limita 
de proprietate cu domeniul public; 

■ realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 6,0 m,.Hcanâl= 
1,75 m, Hcr=1,5 m şi pantă 5%, care se va legă în reţeaua publjcă de canalizare 
existentă în carosabilul din str. Dascălului, în zona mediană. Traseul racordului de 
canalizare proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilul cu 
nr. până la căminul de racord ce se va amplasa în incinta imobilului, la maxim 2 m 
de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse-şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la 
H.C,G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare ^părută jo trasetri lucrării ulterior emiterii acesîui aviz, 
aveţrobligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării» ' 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz ,va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr, 1 la H.Q.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.10603//6¥4*3° ,UffiMB 



ROMÂNIA 


194*^1*11 £*404*00*4 tMSGRjMÂ 



Către: SC AVI PROD GRUP SRL _ - 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ;*Ş?' -ş L ’* , 

Administraţia străzilor - Str Domniţa Ahcuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imQbilul situat pe 
str. Gherghiţei , sector 2, Bucureşti 
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Referitor la cererea dvs., înregistrată la ‘'P.M.B. cu nr. 1674430/25.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10603/26.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gherghiţei 
nr. 76, sector 2, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 10,70m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Gherghiţei, perpendicular, până la limita din 

partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor/arbuştilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor/arbuştilor din vecinătatea traseului lucrării, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul 
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în Care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
. distanţei faţă.de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi-secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea-arborilor în cauză se va efectua numai clupă obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al, 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de |a finalizarea 
lucrărilor) se constat Uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Ayând în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută:, alterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. - 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti'.. 

Nerespectaresr celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va T\ sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu s'e execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr. 10604/1674429/ 
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Căfre; SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: " ’ - ** 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 ■ ^ 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Atenţiunii 
r , sector2, Bucureşti' ‘ . 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu n'r. 1674429/25.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10604/26.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii nr. 
97 F, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat, că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale).de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

NereSpectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
^ conform a/t. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


- T ^ ' 



.are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


toaletare . 

Prezent 

DIRECTOR. 
Simona-M 
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Direcţia de Mediu 
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Nr. 10605/1674427/ 

Către; SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector -2 

Spre şţjinţâ;: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


ROMÂNIA 

L bfflOELwl 




Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tuşnad 
i - , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la-P.M.B; cu nr. 1674427/25.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10605/26.10:2018, prin'care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe sţr. Tuşnad- 
.nr. 40, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Tuşnad, perpendicular, până la aproxinativ 

0 ,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minirffe faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

v în cazul în care reţeaua^e branşare nu poate fi "".modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şt în timpul execuţîerpoate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se-va efectua numai după obţinerea unui 
''aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării' veţi -ivea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 


Bd. Reqina EHsabeta nr. 47,cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, nfrânta 














Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor., ■ 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectareă celor jnenţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.GtM.B. nr. 304/2009., privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Irt Jol 

Menţionăm că în băza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişate sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Către: SC A VIPROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
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Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dimitrie 
Pompei (cam nefam), sectorBucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1674421/25.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10607/26.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str . Dimitrie 
Pompei nr. 5, bl. nr. 3 (cam nefam), sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, 
aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5,5m, 
astfel: 


• din conducta existentă în carosabilul aleii lateral stânga bloc nr. 3, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a blocului. 

J • în vecinătate*nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm, că în "baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA întocmit: 

lisp^BpxanfrPARASCA 
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Nr. 10681/1675252/ 11 D& W 

Către: SC A VIPROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 


. - 

Spreştiinţăr ' ; , - 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului 
, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675252/29.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10681/30.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului nr. 
88 bis, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Podului, perpendicular, până la aproximativ 

2 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamenPdin vecinătatea traseului lucrării. 

îniimpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii -■ 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate-fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în câuză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz'de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat, sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se xonstată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrări, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 


Bd. Regina Efisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 











Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

- în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edifitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea telor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de _pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.bu 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 







Red:P.R./3ex.-04.12.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr. 10684/1675030/ ] t QEQ 2018 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mă răşeştihr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 ” 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 

Drumul Gura Siriului, str. Poştaşului, sector 3, Bucureşti 

-%£"■ - _^ 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675030/29.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu- nr. 10684/30.10:2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gâzelor naturale şi branşamente pe Drumul Gura 
Siriului, str. Poştaşului, sector 3”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 93m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Siriului, continuă prin carosabilul 
Drumului Gura Siriului şi carosabilul str. Poştaşului, -până la aproximativ 3m faţă de 
limita din partea dreaptă a imobilului nr. 35-37 din str. Poştaşului, unde va avea cap 
terminal. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de, protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem- cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea _ 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură ~ 
(tetinico-eililitareşi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectareâ celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din-Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în. baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 


\ 


Prezentul aviz areJasnen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC\ 
Simona-Mariana 
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Nr. 10729/1675529/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 
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Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

_-L 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP -Serviciul Administrarea Domertitriui Public ■' 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 ™ ? 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe. 
Drumul Gura Crivăţului şi drum de servitute, sector 3, Bucureşti „ *1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675529/30.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10729/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Crivăţului şi drum de Servitute, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi- Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 64m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, continuă prin. 
drumul de servitute, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului nr. 32 A din Drumul Gura Crivăţului. 

i 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de_ protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului. Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la' HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

- Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECtflV^^\ 
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Nr. 10757/1675408/.. 2018 
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CĂTRE ■* 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. ELECTRO-TIRON S.R.L. 

Sţrada Lacut Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti 
Email: electro.tiron Qvahoo.com 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 



ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Giuleşti 
sector 6j Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRO-TIRON S.R.L. pentru S.C. E- 
DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. înregistrată la P.M.B. cu n*1 675408/30.10.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10757/31.10i2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Giuleşti nr.361A, 
sector 6, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz 

de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Act de alipire 

autentificat sub nr. , plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel: 

• . realizare reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu trifazat 3x150+95 N, 

pe un traseu în lungime de 292 m, pornind din postul de transformare-PT 4256, existent în incinta 
imobilului cu rir. cadastral (cu acces din domeniul public), pe un Iraseu ce va străbate 

trotuarul r>r. impare din Calea Giuleşti, cu traversarea str. Pătrarului, până în dreptul imobilului cu 
nr. ■ , la noua firidă de distribuţie şi contorizare - FDCP, montată în incinta beneficiarului. 

. . Reţeaua electrică proiectată va fi pozată în pământ, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2 . 'Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018, s-au constatat 

următoarele: ' 


un ex. Robinia pseudoacacia L (salcâm), 0=6Ocm, h=7-8m, plantat în alveolă în 
trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 359 din Calea Giuleşti. Acest arbore prezintă un 
grad avansat d? declin biologic 'scorbură pe trunchi). 














6 ex. Platanus sp. (platan), puieţi, 0=7 cm,h=2 m, plantaţi în platbanda din trotuarul 
Aferent imobilului cu nr. 341. 

în urma analizării documentaţiei depusa şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoareloncondiţii: 

Pentru evitarea unor evenimente cu urmări nedorite, lucrările de execuţie a reţelei 
electrice se vor realiza ulterior executării defrişării şi scoaterii rădăcinilor arborelui din 
-dreptul imobilului cu nr, arbore aflat în declin biologic avansat 

Lucrările de defrişarea arborelui şt scoaterea rădăcinilor acestuia se vor executa 
prin grija-admjnistratorului legal al terenului pe care se află materialul dendrologic, respectiv 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, evacuându-se masa lemnoasă 
pentru a nu bloca căile de acces, luându se mâsun de prevenire a accidentelor sau a deteriorării ‘ 
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în baza prevederilor H.C.G.M.B. 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, administratorul legal al terenului are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu 
balot de pământ, cu diametrul de minimum 7 cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în 
funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare, respectiv primăvara anului 2019 / 
toamna anului 2019. 

Plantarea în compensare a celor 6 ex . arbori tineri se va realiza astfel: 1 ex. se va planta 
în alveola rămasă goală după defrişarea arborelui, iar restul de 5 ex. arbori se vor planta în zone 
deficitare de vegetaţie din proximitatea locaţiei de unde s-a defrişat materialul dendrologic sau 
alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6. 

în proximitatea arborilor plantaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im -1.5 m 
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform normativelor în vigoare, inclusiv NTE 007/08/00 
şi SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul acestora sau rărilrea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de 
la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă la acesta, precum şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public-în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate in Anexa nr. 3 I? HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şt execuţia. lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată 
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conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

. - Defrişare -1 ex. arbore. 
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Către: SC ftRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


i 3f? 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe sfc Petru 
.Rareş sectorl, Bucureşti ) .-r / .fA ■ - 

r 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676448/01.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10816/02.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru Rareş 
nr. 13, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
03.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Petru Rareş, perpendicular, până ia 
aproximativ 0,2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

■ Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz :de specialitate va fi L sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009., privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şoseaua Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

B.dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada 
Porple de Fier , sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de , 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1676749/02.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10852/03.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1684735/28.11.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 11493/29.11.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Alimentare cu 
energie electrică a imobilului din strada Porţile de Fier , sector 2, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

19.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare şi Fişa de soluţie nr din 

08.08.2018 emis de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity 
Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizare branşament electric monofazat nou prin pozarea unui 
cablu de tip 1x10+6C din LEA JT — linia electrică aeriană joasă tensiune existentă pe 
stâlpul din trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din str. Porţile de Fier, în dreptul 
limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare va 
fi de 14 m (10 m coborâre de pe stâlp + 2 m trotuar + 2 m pământ) până la BMPM - 
blocul de măsură şi protecţie monofazat ce va fi amplasat pe proprietate, la limita de 
proprietate cu acces din exterior, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism 
nr. . Pozarea cablului electric subteran se va realiza în 

pământ, respectiv în trotuar, în şanţ deschis, la adâncimea de 0,8 m. 
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2 . Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.11.2018 s-a 
constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.CG.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Menţionăm câ în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
de toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 
iniţială. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care 
sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la 
H.C.G.M B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 10883/1677233/. .ti.P.K 2018 


CĂTRE, 

APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

Strada Tunari nrr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru 
imobilul din strada Vaselor sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1677233/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10883/06.11.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament 
de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Vaselor nr.17A, sector 2, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz 716.07.2018 emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, 

Clasarea notificării ^ 7.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud 
Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication 
SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 
30 mm şi lungimea L= 13,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă De 
180 mm, existentă în carosabilul din strada Vaselor. Traseul branşamentului de apă 
potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu 
nr.17A, până la căminul de branşament proiectat, ce se va monta în incinta imobilului, la 
max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public. 

■ '.realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de ÎBîO m, Hcanal=3,1 m, Hcr=2 m, care se va lega în căminul de inspecţie 
existent pe reţeaua de canalizare publică Dn 40 cm din beton, în carosabilul str.Vaselor. 
Traseul racodului de canal va traversa de asemenea, carosabilul şi trotuarul în dreptul 
imobilului cu nr.17A, în proximitatea limitei de proprietate stânga a acestuia, până la 
căminul de racord proiectat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu 
domeniul public. 

Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă cât şi a racordului de 
canal va fi sub adâncimea de îngheţ (0.9 -1,0 m). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.11.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate* 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 108/2"V” din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Insp. DanieJSVOINESCU 


Red.D.V../ 3ex./03.12.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.10894/1677468/. 1 



ROMÂNIA 

M.10 Î01B •SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


O 


CĂTRE, 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. 

Strada Covasna nr.10, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena et.1, sector 4, Bucureşti 

r i 

Referitor le lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene din 
scuarul de la intersecţia str. Costache Stamate cu Calea Văcăreşti, sector 4. 
Bucureşti 0 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R L 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1677468/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10894/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene din scuarul de la 
intersecţia str. Costache Stamate cu Calea Văcăreşti, sector 4, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.479R/1632049 din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea 
notificării emisă de Aaentia nontru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Memoriu tehnic, Aviz de traseu . ■ j emis de Direcţia 

Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare reţea electrică din PTZ 3474 - post de transformare existent în 
spatele blocului 3C din calea Văcăreşti 318, pozată subteran pe un traseu ce va traversa 
aleea de acces, parcajul auto aferent bloc 3A şi 3B, apoi va traversa spaţiul verde din 
lateralul blocului 3C, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Costache Stamate, va 
subtraversa carosabilul în dreptul parcajului auto din lateralul scuarului existent 
intersecţia str. Costache Stamate cu Calea Văcăreşti, până la BMPT- blocul de măsură şi 
protecţie ce va fi amplasat în scuarul unde există fântâna arteziană ce face obiectul 
lucrării, potrivit planului anexă la Certificatul de Urbanism. Lungimea canalizaţiei electrice 
proiectate va fi de 135 m, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,4 - 0,5 m. în execuţia 
lucrării nu va fi afectată vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018 s-a constatat că 
traseul lucrării executat în domeniul public traversează spaţiul verde existent în lateral 
stânga blocul 3C din Calea Văcăreşti nr.318 şi parţial spaţiu verde existent în scuarul de 
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la intersecţia str, Costache Stamate cu Calea Văcăreşti. în proximitatea traseului lucrării, 
în spaţiu verde din lateralul blocului s-a inventariat următorul material dendrologic; 

- 5 ex. Prunus cerasus sp.(vişin), 0=15-20 cm, h” 4-5 m, localizaţi la o distanţă de 
aprox. 10-12 m bloc 3C; 

- 1 ex. Prunus cerasus sp.(vişin), bitulpinal, 015-20 cm, h=4-5 m, localizat la o 
distanţă de aprox. 10-12 m bloc 3C; 

- 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduş), 015 cm, h=4-5 m, localizat la o distanţă 
de aprox. 10-12 m bloc 3C; 

- 1 ex. Spiraea, h=1,5-2,0 m; 

- 1 ex. arbust din specia Hibiscus (face parte din gardul viu ce delimitează spaţiul 

verde). ... . - * 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate 
cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării în zona de spaţiu verde, se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având 
astfel obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 
021/305.55.00, interior 4108 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im - 
1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii 
menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin 
biologic, înclinare peste 40°’ faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

- în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 479R/1632049 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. ^ 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va 
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fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



insp 


întocmit, 
Daniela VOIt 


SCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.10895/1677469/. 


1 1 dec m 


CĂTRE, 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. 

Strada Covasna nr.10, sector 4, Bucureşti 



ROMAN IA 

1?1H TOIB | SĂRBĂTORIM iMPQEUNĂ 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena et.1, sector 4, Bucureşti 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

B.dul Ion Mihalache, nr. nr.41-43, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Binelui , sector 4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1677469/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10895/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Binelui 
nr. 211-213, sector 4, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.611 R/1644497 din 

09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea 
notificării > emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Memoriu tehnic, Aviz de traseu , emis de Direcţia 

Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• Realizare extindere reţea electrică pozată subteran pe un traseu ce 
porneşte din PTAB 4854 - post de transformare existent în dreptul ansamblului 
rezidenţial Family Residence, va subtraversa carosabilul din str. Drumul Binelui până în 
trotuarul nr. impare din aceeaşi stradă şj va continua prin trotuar până la noile CS -cutie 
de siguranţă şi FDCP - firida de distribuţie, control şi protecţie ce vor fi amplasate în 
incinta imobilul cu IE 224336, la limita de proprietate. Lungimea traseului va fi de 145 ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018 s-a constatat că 
în proximitatea traseului lucrării executat în domeniul public, în dreptul postului de 
transformare există 4 ex. arbuşti din specia Thuja, h=2-3 m faţă de care se va păstra 
distanţa de 1,0 -1,5 m prevăzută în standardele şi normativele în vigoare. 

în urma analizării documenţaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate, astfel: 
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în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin Im - 
15 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii 
menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin 
biologic, înclinare peste 40°faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 611 R/1644497 din 09,08.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. ^ 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va 
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 
Insp. Daoifl 


SCU 



Red D V../ 3 ex./05.12.2016 - prezentul aviz a fost postai pe sHe-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.11038 /1678831/. D.flR.®® 



ROMÂNIA 


1 Bl B 7018 1 SÂPBÂTOOiM ImWJEUnA 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

' t 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr, 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe Drum 
Hulubeşti şi pe drum de exploatare, sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1678831/08.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11038/09.11.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Extindere conductă 
de gaze naturale şi branşament pe Drum Hulubeşti şi pe drum de exploatare, sector 1, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Acord de acces şi soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze 
naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Extras de carte 

funciară pentru informare nr. pentru imobil , Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia,Telekom, Netcity-Telecom, Radet, Luxten), Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• extindere conducta de gaze naturale RP-redusă presiune, de tip PE 100 SDR11 
Dn 63 mm pe o lungime totală de 36 m, cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 90 
mm RP, existentă în carosabilul din str.Hulubeşti. Traseul de pozare a conductei de 
gaze naturale proiectate porneşte din punctul de cuplare, din str. Hulubeşti (în dreptul 
drumului de exploatare), va traversa parţial carosabilul şi va continua prin drumul de 
exploatare (drum privat) până în dreptul imobilului cu adresa str. Coralilor nr. „ unde 
conducta va avea cap terminal. 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, pozat 
subteran, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 4,0 m şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent Branşamentul nou proiectat se va racorda la conducta de 
gaze naturale Dn 63mm proiectată în dreptul imobilului cu adresa str.Coralilor nr. 
Lăţimea şanţului de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fi de 0,6 m, iar 
dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea în conducta existentă vor fi 1,2 x 1,5 x 1,2 
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m. Adâncimea minimă de montare va fi între 0,9 m de la generatoare superioară a 
conductei. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie/arbori afectaţi de 
lucrare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOREXECUTIV, 
SinM^j^rlarţkPOPA 


întocmit, 

Insp. Daniela VOJNESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 


i»*» .iisBixoam inmuMi 


Nr.11177/1680941/. . .„ . nF ~ --s. 

11 DEC Wft 

CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANI A S.A. 
pnn 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

t ' 1 t 


Referitor la lucrarea:"Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe Intrarea 
Monolitului sector 3, Bucureşti" 

. «L ! 

- 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMAN IA S.A. prin S.C. 
GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1680941/15.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.11177/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării ” Extindere conductă şf branşament de gaze 
naturale pe Intrarea Monolitului nr.16, sector 3, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

*' 1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, Acord de 
acces-nr. şi soluţia de acces anexă emise de Distrigaz Sud Reţele, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. din 12.07.2018 emis de Direcţia Administrarea 
Domeniului Public Sector 3, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale, RP - redusă presiune, prin 
montarea subterană a unei conduGte din PE 100 SDR11 Dn 125 mm şi-lungime'100,0 m, 
care se va cupla la conducta de gaze naturale PE Dn 125 mm, existentă în carosabilul 
din str. Peneş Curcanul. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va traversa parţial 
carosabilul din str. Penpş Curcanul şi va continua prin Intrarea Monolitului până în dreptul 
imobilului cituri „djrţ aceeaşi stradă. Lucrările de pozare subterană a conductei de 
gaze naturale proiectate vor fi executate în şanţ deschis realizat pe domeniul public.. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea lucrării nu există spaţiu verde sau arbori /arbuşti. 

în urma analizării documenţaţiei- depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.3G4/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în "baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia şducerii terenului la starea iniţială. 

La execuţia lucrării se vor respecta standardele-şi normativele în vigoare, inclusiv 
SR 8591/1997 - Reţele tehnico-edilitare. Condiţii de amplasare. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. in 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public, în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şî execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S iPOPA 





întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red:D r V,V 3 ex./O6.12 2O10 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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pe data de „,.„J Q< 



Bc Regina EHsabeta nr ^7, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti. Remania 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

J- • ‘ j, _ " 


Nr. 11268/1681816/ 1 ^ DEC. 

Căfre; SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sa 1,- et. 2, ap. 7, sector 4 


Spre ştiinţă: 

PS3-0ADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


.*•••. .*.**-:• 


* / 


România 

i sinBĂrocnn îy&mJHk 



Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Făgetului, sector 3, Bucureşti — 

'* Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681816/19.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11268/20.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Făgetului;* sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 59m, astfel: 


• din conducta existentă în Drumul Gura Făgetului, până la aproximativ 0,5m faţă 
de limita din partea stângă a imobilului nr. 79 din Drumul Gura Făgetului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, liL.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2Q09, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare. 


Prezentul^aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOi 
Simona 



EXECUŢI 
riana POP. 



întocmit: 


PARASCA 


Red:P.RJ3ex.-05.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 

11 DEC 2019 



191B2018 |Si.R&ATOQlM iMPPEUNA 


Nr.11423/1684107. 

CĂTRE, 

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL 

TRAFICULUI BUCUREŞTI 

Strada Teodor Ştefănescu nr.4 sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Semaforizare trecere pentru pietoni - B.dul Ion Mihalache - 
Liceul Nicolae lorga, sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a solicitării depuse de COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684107/27.11.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.11423/27.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: * Semaforizare trecere pentru pietoni - B.dul ion Mihalache - 
Liceul Nicolae lorga, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism 

nr.254R/1613957/03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă, Memoriu tehnic, împuternicire emisă de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
Clasarea Notificării i > emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr.15279/05.09.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie si planul 
anexă la acesta, Acord 24.09.2018 emis de DGPMB- Brigada Rutieră, 

avize individuale emise de administratorii reşelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în: 

- Upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării iui în sistemul de 
management de trafic (BMTS), ia trecerea de pietoni de pe B.dul I. Mihalache nr.126- str. 
Vasile Gherghel, str. Virgil Pleşoianu, str. Carol Knappe, prin execuţia următoarelor 
lucrări: montare stâlpi de semafoare simpli şi cu consolă- se vor folosi stâlpii existenţi în 
cazul în care stâlpii de iluminat sunt apropiaţi de cei cu semafoare, sau se vor amplasa 
stâlpi noi, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/iămpi filatoare/prim vehicul cu 
LED, montare dispozitive acustice nevăzători, montare dispozitive push-button- pentru 
confirmarea trecerii, monitorizare trafic, montare automat de dirijare a circulaţiei, 
realizare pozare cabluri electrice prin trotuar şi carosabil, se vor prevedea trasee de 
comunicaţii, camerete, şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţie 
la sistemul de comunicaţii al BTMS. Lungimea totală a traseului canalizaţiilor electrice va 
fi 250 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-au constatat: 
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- platbandă verde cu lăţimea de 3,0 m la limita de proprietate a Liceului 
Nicolae lorga, cu arbori şi gazon plantat în aceasta; 

- platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, cu lăţimea de 2,5 m, în trotuarul nr. 
impare din B.dul i. Mihalache, la intersecţia cu str. V. Gherghel; 

- arbori plantaţi în aliniamentul stradal, în trotuarul nr. pare din b.dul 
I.Mihalache, din speciile Tillia (tei), Catalpa, Platanus, în proximitatea traseului lucrării. 

- arbori plantaţi în aliniamentul stradal din trotuarul nr. impare din b.dul 
I.Mihalache, din speciile Tillia (tei), în proximitatea traseului lucrării^ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate , astfel: 

In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor 
din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora 

In cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 
15 Martie, se vor respecta condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la 
H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.254R/1613957/03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 




Nr. 4446,10994/1628966,1678289/^ y ^ jOfi 

Către: SC APA NOVA SA - prin Di. • 
exemplarului de ia registratura PMB 
E-maii: - - 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector. 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Petru Pont, sector Z, 
Bucureşti J , îT ... 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628966/29.05.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4446/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1678289/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. '10994/08.11.2018, prin 
care solicitaţi"avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ înlocuirea reţelei publice de 
canalizare pe str. Petru Poni, sector 1 ", conform, documentaţiei depuse (C.U. 
nr - w , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 144m, astfel: 

• se înlocuieşte conducta de canalizare pe str. Petru Poni, între str. Constantin 
Disescu şi B-dul Gheorghe Duca, pe acelaşi traseu cu cel existent. 

• se vor executa 12 de racorduri, 3 cămine de vizitare, 7 guri de scurgere, 4 cămine 
de racord, se reface legătura la căminul de vizitare existent, se reface legătură : 
conductei existente la noul cămin de vizitare. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, liL ti din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


- solicită ridicarea 



r* 


DIRECTOR 

Simona-Man 


Red: P. RJ3e>xJ07. 12, 
http://www.pmb. ro/institii 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 
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Nr. 10731/1675733/ ţ 1 0E£ 20(8 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahoveinr. 266-268, corp 63, et. 4, cam. 43/1, sector 5 

s ' Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vitrioara 
n ..— , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675733/30.10.2018 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 10731/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vitrioara 
nr. 123, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 240m, astfel: 

• din PTAS 3927, prin trotuarul nr. pare al str. Malul Mării, continuă prin trotuarul 
nr. pare al str. Vitrioara, subtraversează str. Vitrioara prin trotuarul nr. impare şi 
continuă până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate, cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15. noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va’fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . .- 

Prezentul aviz are termen de valabilitate'1' an de la data emiterii. 


DIRECTOR EX 
Simona-Mria 


R&3P.R73ex.-06.12.201ff 
http:Avww.pmb.rQ/institutii/prii 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMAN IA 


Nr. 1 0787/1675802/ j 7 DEt 201B 

i * 

Către+SC POWERTEC PROIECT SRL 
B-dul Banu Manta nr. 2, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului de 
locuinţe dinjşos. Chitilei ~ sector 1„ Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B, cu nr. 1675802/31.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10787/01.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului de locuinţe 
din şos. Chitilei nr. 242 D, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 09.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 45m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul şos. Chitila pe partea nr. pare, până la limita din partea 

stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din* vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut Gă în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători - de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţ' avea obligata înlocuirii exemplarelor uscate ş: suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având îa vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19>04;2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, -art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR t 
Simona-Mari 




întocmit: 

InsorRoxana PARASCA 


Red:P RV3ex.-06 12 2018 - prezentul aviza fost postat pe site*ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI T j 

Hrf V 

Direcţia de Mediu 




-ROMAN IA 

1914-2014 !£*OB43tm&tiMK)El»4 


Nr. 10789,11048/1675861,1679067/ 17.-DEC. 2018 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marlus Emanoil Bufeică nr, 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: - _ 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

* ■ *“”■ . ■ • A “™** “■ 

Referitor la lucrarea: Extinderea reţelei pubiice de apă potabilă, branşament de apă şi 
branşament de incendiu la imobilul din str. Braşov — " ; sector 6, Bucureşti 


O 


J ’i 


r, 


Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.Br ciT nr. 1675861/31.10.2018, 
1679067/09.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10789/01.11.2018, 11048/12.11.2018, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extinderea reţelei 
publice de apă potabilă, branşament de apă şi branşament de incendiu la imobilul din 
str. Braşov nr . ', sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 214m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul intersecţiei^str, Braşov cu B-dul 1 Mai, străbate 

carosabilul str. Braşov, până în dreptul imobiluluLnr. 21 F din str. Braşov. * 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament/platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. : 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate ff "modelată” în scopul menţinerii" 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Prec zam ce în cazul în care în una veriricărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


i^ii- 


1*. *V, ■*" *■ : ■; 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrări lor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada ÎS noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.201 &-privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şî execuţia lucrariîor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi ştfadale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrărr de defrişare sau 
toaletare. - - J 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Man 



întocmit: 

i SCA 



Red:P.R/3ex.-07-12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI : 

: ? * * ; i I * 

Direcţia de Mediu 


* 


ROMANIA 

Nr. 10818/1676222/ J 7, DEC. 2018 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — pentru d-na f 3 

Str. Ghioceilor nr. 20, sat Zurbaua, com. Dragomireşti Vale.jud. Ilfov 

Spre ştiinţă: - ^ 

ADP Sector t ■ B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de ap§ şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str: Costache Aristia sector 1, Bucureşti rj. 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676222/01.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10818/02.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. Costache Aristia nr. sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 

- > a planurilor anexate şi Memoriului tehnicf 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
03.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m (branşament) + 
7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Costache Aristia, până la aproximativ 
0,5m şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tebnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate 4n prezentul avi2 de specialitate va fi sancţională 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele'de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că^ în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariaria 


Red;P. R73ex.-07.12.2010 
http://www.prnb. ra/inslituffi/| 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


\ V,- - V. 
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ROMANIA 

_ !91S3D)S £ 


Nr. 10892/1677492/ 7. DEC 2018 
Către ; 

SC BestElectroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr: 4, sector 1 l _ ' 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheomhe 
Buciumat n ~ sector 1, Bucureşti _ ■ ——* 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677492/05.11.2018 şi la Direcţia 
cte Mediu cu nr. 10892/06.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind execuţarea 
lucram: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Buciumat nr 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ( a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 305m, astfel: 

• din PTS 1478 prin carosabilul aferente aleii blocului 18 B din str. Siriului nr. 23 
subtraversează str. Siriului, apoi prin trotuarul str. Muşeteşti până la intersecţie cu 
str. Constantin Bogoiu, continuă prin trotuarul nr. impare ăl str. Constantin Bogoiu. 
până la aproximativ 21 m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nij există arbori plantaţi în aliniament, există lex. arbore situat lângă 
PTS 1478, faţă de care se respectă distanţele minime faţă de axul arborelui de 
1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare.. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
■'conform celor specificate în. Anexa, nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea' şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnido-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are te^pî^^labilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV L, 

Simona-Llariana POPM. \ întocmit: 

IASCA 


Red: P.R./3ex.-07« 12.2018 - prezentul a 
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Direcţia de Mediu 



Nr.l 0935/1677713 


17. DEC -918 


' CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 


Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureşti 

' ' 1 i 




Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


. Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str.Ghetarilor , sector 
1, Bucureşti” ' 


Având în vedere cererea depusă de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.l677713/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.l0935/07.11.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament 
de gaze naturale pe str.Gheţarilor nr. . sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 16.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureştbîmpreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale 
nr. şi soluţia de acces anexă-emîşe de Distrigaz Sud Reţele, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania 
Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat îngropat şi aerian, redusă 
presiune, din OL 01”, cu lungimea totală de 1,0m şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul va fi cuplat la branşamentul din OL 01”, existent pentru imobilul 
cu nr.l7 din str. Gheţarilor. Traseul de. pozare a branşamentului proiectat va fi prin 
trotuarul aferent imobilului cu nr. , spre limita de proprietate stânga. 

2. Urrhare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
torletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. jdin 16.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

In perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018" pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
" execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. „ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) dîh Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




întocmit, 

Insp. Dani^Ip VCPJESCU 



Red:D.V../3exY07,12,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httuJ/wvw.nmb.ro/imtHutii/Drimaria/direcPdirectia mediii/avize arbori in consu1tare/avize_arbori„ in, consultare.php 

pe data de ..«•DEC,» 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

* ţ L M , 3T 


Direcţia de Mediu 


Nr.l 0995/1678353 


17. DEC 2019 



ROMAN IA 

IVI l-^fl; 'LLufA.’ - iZifcT hXEiVKii, ~ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A . 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4,040119, sector 4» Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4; sector 1, Bucureşti 



Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică 
a imobilului situat pe strada Moeciu nr.7, sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

t al S.C. Best Electroproiect S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.l678353/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.l0995/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: "Extindere reţea electrifâpentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Moeciu nr. sector 1 , Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Fişa- de soluţie nr. " emisă de E- 

Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii 

reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindefe reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric 
1 JT tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 72;0 m în domeniul publie, care porneşte 
— din cutia de siguranţă-CS .(existentă lângă stâlpul: de -reţea amplasat la intersecţia 
dintre str. Moeciu şi Şos.Pipera), va continua prin trotuarul nr. impare din str. Moeciu , 
până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuţie şi contorizare tip FDCP, care 
va fi amplasată la limita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces din domeniul 
public. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m în şanţ deschis, executat 
manual cu o lăţime de 0,4 -0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 în trotuarul nr. 
impare din cîr. Moeciu, în proximitatea lucrării, există plantat în alveole 8 ex. arbori 
aparţinând speciilor: Aesculus hippocastanum sp (castan), Morus sp.(dud), Aîlanthus 
altissima (fals oţetar), Acer sp. (arţar), Tilia sp.(tei). 
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Lăţimea trotuarului este de 2.30 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor, din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
. dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edflitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

Este interzisă: secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor 
din dotare. 

Din motive de siguranţă, execuţia lucrării de pozarea cablului electric 
proiectat se va realiza ulterior execuţiei lucrării de defrişare pentru 1 ex. arbore existent 
în alveola din dreptul imobilului cu nr. 7 ( intersecţia str. Moeciu cu intrarea Moeciu), 
arbore care prezintă scorbură la bază şi pentru care a fost emis aviz de defrişare în 
_ regim.de urgenţă (lucrare care va fi executată deAţOP.Sepţor 1). 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea Jucrării) se constată, 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuâlelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 
15 Martie, prezentul aviz este valabil doar jn prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia Inainfe de începerea execuţiei IQbrarii. 

. - -■ Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 

art.4, lit. b) din Anexa nr.-1 la H.CtG.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil î an de la data emiterii. 


■t a 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma 


Red:D V _/3ex./07.12.2018 - prezentul aviz a fost 
htLD^/www^pmb.ro/insjitutii/D^mada/directii/directia mi 

pe data de.... 



Insp. Q 


întocmit, 


EŞCU 


! MB 


arbori ^ consultare/avize arbori in consultare.php 

12. DEC 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l 0996/1678350. X h S. .20 ţ 
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ROMANfA 

191920191 64^MT9BiU ÎMFTOJţli 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

-*prin * 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti' 

Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Crinului nr/, , sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
Domnul - împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L, 

înregistrată la P.M.B. cu nr.l678350/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.l0996/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Crinului nr. , sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism 
nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. t emisă de E- 

Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Conract de vânzare autentificat sub nr. 

de Notar Public Dan Andrei Moisescu, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: ‘ 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu 
electric JT 3x150+95N, pe un traseu de lungime totală de 210 m (din care 193 m în 
domeniul public), care porneşte din postul de transformare -PT4146, existent în 
incinta imobilului cu nr. 88 din Şos. Chitilei. Traseul de pozare a cablului electric va 
continua prin trotuarul nr pare din Şos. Chitilei, (va traversa carosabilul str. Surorilor) şi 
va continua prin trotuar până în dreptul str. Crinului. Traseul va continua apoi prin 
trotuarul nr. impare din sir Crinului până în dreptul imobilului cu nr. - la firida de 
distribuţie si contorizare amplasată la limita de proprietate dreapta a imobilului 
alimentat (fcnita ca imobiLfî nr ). Cablul electric va fi poze subteran în şanţ 
deschis, executat manual cu o lăţime de 0,4-0,5 m, iar cablul electric va fi pozat la 
adâncimea de 0,9-1,2 m. 

I . r 1 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 s-a constatat 
că în proximitatea traseului cablului electric există următorul material dendrologic: 

- 1 ex. Platanus sp.(platan) 0=20 cm, h-4-5 m, localizat în aliniamentul din 
trotuarul nr pare din Şos. Chitilei; 

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0=60-65 cm, h=7-8 m, localizat în aliniamentul din 
trotuarul nr pare din ŞosrChitilei; 

- 9 ex. arbori din speciile Acer, Platanus şi Prunus ceraşifera, 0= 15-60 cm, 
localizaţi în platbanda cu lăţime de 0,8 lm din trotuarul nr impare din str. 
Crinului; 

- plante pe/ene localizate în platbanda din trotuşrul nr impare din str. Crinului; 

3. în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu J-I.C.G.M.B. fîr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate . " _ 

Avizul^este valabil numaicu respectarea următoarelor contiţii: 

In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie,' adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

Este interzis; secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
. manevrarea utilajelor din dotare, distrugerea platbandei trotuar sau micşorarea 
suprafeţei acesteia. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, există posibilitatea 
dezrădăcinării arborilor din proximitatea traseului şi punerea acestora în pericol de 
prăbuşire, situaţii pentru care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse 
prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la 
finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în 
proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere că lucrările de extindere reţea electrică se realizează în 
cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, se 
vor respecta condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 
-nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
- execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare .şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. - — 

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se execută în. Parcelarea* 
Bazilescu aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poz.191, cod 
B-li-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie,, se 
vor respecta condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al 
administratorului terenului, conform Anexei nr.3 ia H.C.G.M.B nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi.execuţia. lucrărilor 
de irvpastructură (tehnico-edllitare ş; stradala) de pe teritorii! Municipiului Bucureşti 

'Prezentul aviz este emis în baza şî cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr - din 24-09.2018 emis de Primăria 
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Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în "traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării 
şi de nerespectarea condiţiilor prevăzute în prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în. prezentul aviz va fi sancţionată.-eonform 
art.4, liţ. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red.D.V73exVl0.12,20JB.-pjezentul aviz a fosl postat pe site-ul PMB 

nyinstitutii/primaria/direciii/direct te rnedi u/avize „ac bori In consiHtare/avi z e a rbflri in consultare.cto*-•» nrn 
pedatade-.r... . " I L UtU. ZlllB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 



ROMAN IA 

■ *91*20134 SiiSĂJtXKM brtPO&LMĂ 


Nr. 11062 /1679065/. J.7JEOJ. 


CĂTRE, 

S.C. ELECTROINSTAL S.R.L. 

Bulevardul Decebal nr,6, BI.S 10, Sc.1, Ap.19, sector 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

’ Str. Domniţa Ancuţa nr.1 .sector T, Bycqreşti 


Scopul lucrării“Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Delea 
Veche nr. §ţ sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRO INSTAL S.R.L , 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1679065/09.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11062/12.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Delea 
Veche nr. , sector2, Bucureşti', vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare autentificat sub nr. , Fisa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz de 
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat, 3x150+95N , pe un traseu în lungime de 50 m din care 28 m în domeniul public 
şi care porneşte din postul de transformare subteran- PTS 4488 (existent - conform 
planului anexă la Certificatul de Urbanism), va subtraversa carosabilul din str. Delea 
Veche, apoi va continua prin trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu ,nr. la 
firida de distribuţie şi contorizare -FDCP ce va fi montată în incinta imobilului alimentat, 
la limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a vizitei efectuate în teren în data.de 04.12.2018 s-a constatat că în 
. pe traseul lucrărilor de pozarea cablului electric sau în proximitatea acestuia nu există 

vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil ex^utiei berării menţionate . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 


emis de Primăria Sectorului 2 


Certificatul de Urbanism nr. 


Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare . 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie -15 Martie prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
avizul de traseul al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea, în care 
sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la 
H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură {tehnico-edilitare şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucureştir , 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304&0O9 privind aprobarea Normelor de 
■ protecţie a spaţiilor verzi de pe teritdrîul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 
Simona-IU 



întocmit, 



Red:D.V../3exV07,12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

h^7/www^'mb.fO/în$b'tutii/^rifrtaria/dlr^tj]/(Jirect i a mediu/avize arbori in consuftare/avîze. arbori in^consuttare.pfifl 


peda,ade T2.DEC2D1B 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI '' 



Direcţia de Mediu 


191S ZOI B | UPBAfOOiM ImpoELTNA 


Nr. 11115/1680284/. 


17. DEC 201B 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 

Domnul STĂNESCU BOGDAN 

Strada Turda mr. 124 bl.2, sc. 2, apt 37, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 


Scopul lucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Apolodor 
nr.1 sector 5, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de Domnul . _ împuternicit al 

S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr."l680284/13.11.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.11115/14.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului 
de specialitate privind executarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat în str. Apolodor nr. sector 5, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipii^ Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de 
soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu justificativ, 

Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5 Bucureşti, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - 

Direcţia Cultură a Municipiului Bucxureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. de Notar Public Popa Carmen Marilena, Autorizaţie de 

Construire imobil, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizarea unei reţele electrice noi prin pozarea subterană a două cabluri 
de medie tensiune, racordate în sistem intrare - ieşire la cablul distribuitor 20Kv 
(T2045 - T4166 distribuţie Staţia Panduri) existent în trotuarul din faţa imobilului 
alimentat. Traseul canaiizaţiei electrice proiectate va porni din locul de manşonare 
(trotuarul aferent imobilului nr. ), va traversa trotuarul şi incinta proprietăţii, până la 
postul de transformare nou proiectat ce va fi amplasat în subsolul clădirii. Lungimea 
traseului canaiizaţiei electrice proiectate va fi de 25 m din care 0,5 m pe domeniul 
public, adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,6 -1,0 m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018, s-a constatat 
că pe traseul lucrării executat în domeniul public sau în vecinătatea acestuia nu există 
spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

La execuţia lucrărilor se vor respecta standardele şi normativele în vigoare, 
inclusiv SR 8591/1997. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în timpul execuţiei lucrării, în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectârea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Inso. Daniela VOINESCU 



Red:D V /3ex./1012.201B - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htîo jJw^^mb.n^fistjtutit/pfimaria/direcUi/directia medl u/a^iae arbo riJn consuiiare/avize arbori in consultarti.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


-f s 


Nr. 11671/1687334. \1> DH* ^ 



ROMÂNIA 

*9*9 ÎOI8 (SĂPBĂÎOOlM iuPDEi/fJĂ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.A. 

prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

I 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: 
sector 1, Bucureşti" 


"Branşament de gaze naturale pe str. Nicolae Caramfil nr.89, 


InregtS 'VTm.™T ,, G ,'„ N 1 '£ 0N - S '? L ^ nlru S C - ENGIE SA. 

alfeitui'delpeciS piMnd exM^areă 
comunicam uLStoar^te: P str.Nmdee Caraml» nr.8S , sector Bucura*/", va 

27257 din depuse (Certificat de Urbanism nr.252/29 TEIDD/C/ 

m r 201 coT t "ES wţ 1 ^r* 1 >*"— «K2£ 

nr.12350379/07.02.2018^şi soluţia rîSes anexT^ Jîvo 8828 na,ural * 
notificării nr.19651/28.09.2018 emiâ riTînasnJ! f ^ D, . stn 9 az Sud Reţele, Clasarea 
traseu nr.26432/10.10.2018 emis Ha 9 J . m f® n . tru ..^ rot | c ^ ,a ,^ e ^ lu * ui Bucureşti, Aviz de 

SSS' MKto C eS l d l< ^ N ? ,l0na ' e - Dlr8c l la ■**" a*rt i 

Nova S A, EOistribS'lSnta ,. re ' e, ?’ , tehniccHedBHara: Apa 

SA, plan de încadrai tn zoi), ' Ro ™ nla 

polMtaă , ?n re 40^m,1Sgi^rteB^ U 5l m 73 U 7 ^ £? , „ î 'S >a, ■ PresiUne ' din 

£u^^ 

Mro^bHul^d^n's'n^Nicol^e^rsmiRl^rirffc^ro^' W 

imobilului cu “al pSTe ST 1131 ,T‘ (« 0 ^0 de 30 m, în dreptul 

imobilului cu domeniul Dublic^Groniie d tenearH ™°? a Incas î rat ’ la de proprietate a 

dimenisunile: 1,0x2,0x0,9 m(lxL.x A). ** de recep t ,e utl,a i de fora re vor avea 

Urmare a verificării efectuate De teren în data Ho i o i o o*»* □ 

Ştefar? Burileanul^paţiuî Str . Nk »' a «CaScu st 

K ‘ verae esie gazonat şi îngrădit cu gard viu de lăţ=0,5 m, h=1,0. în 
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proximitatea lucrării există arbori şi plante faţă de care se va păstra distanţa din normativele in 
vigoare pentru protejarea acestora. 

A fost inventariat un ex. Rhus-typhina, cu 0= 15-20 cm, dezrădăcinat. 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C G M.B 
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe ţerrtonul Municipiului 
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 
Prezentul aviz va fi valabil numai cu următoarele condiţii: 

- Poziţia gropii de recepţie pentru execuţia forajului dirijat orizontal, executată m spaţiul 
verde menţionat mai sus va fi aleasă astfel încât să poată fi păstrată distanţa faţă de arborii din 
proximitate conform normativelor în vigoare. SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii 
de amplasare. 

- în proximitatea arborilor din spaţiul verde menţionat, lucrările de săpătură se vor executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 


radicular al materialului dendrologic. 

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale in jurul arbonlor sau 

rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. .... . , 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de irbom din proximitate, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, Tndmare 
peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la venficănle 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Dacă în timpul execuţiei lucrării, situaţia din teren nu permite protejarea arbc lor din 
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrăm este 
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic in cauză pnn 

revizuirea prezentului document. ...» , . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toajetare, iar la 
finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism 
nr. 252/29 TEIDD/C/ 27257 din 14.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreuna cu 

planul anexă, vizat spre neschimbare. , ,. ..... 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emitem acestui aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. . , 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul ernis 
de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de 
lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red.D.V../ 4ex./ lAd2.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

IftlB *01 b săroAtorim Impoeltmâ 


Nr.11052/1678903/. IU 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr.25, camera 8-10 sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: ■Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Cogâlnic nr. 49, sector 3, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678903/09.11.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.11052/12.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării “ Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Cogâlnic nr. 49, sector 3, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public lacob Ioana, 

Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis 

de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, 
Dn 32 mm, pozat subteran în domeniul public, având lungimea de 3,0 m, racordat în 
conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 250 mm, existentă în carosabilul din 
str. Cogâlnic (conform planului anexă la Certificatul de Urbanism). Traseul 
branşamentului de gaze naturale proiectat va pomi din punctul de cuplare la conducta 
existentă în carosabil, va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul, în dreptul imobilului 
alimentat, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firidă, la limita de 
proprietate a imobilului cu nr. din str. Cogâlnic. Adâncimea de pozare a 
branşamentului de gaze naturale propus va fi de 0,8-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi/arbori/arbusti 
plantaţi. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

In perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul 
emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 



Red:D.V.7 3ex,/11.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www. Dmb.ro/institutii/Drimaria/directii/direclia mediu/avize arbori in consultare/avize, arbori in consuttar&php 

pe data de.. . .. 


18. DEC 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.8424,11369/. 
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! : *. **....* .V X-V 

ROMÂNIA 

1»I8 JOIA | SAPSAtOPlM iMPfJClrwA 


CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8B, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR Şl PATRIMONIULUI TURISTIC 

Strada Polonă Nr. 24-26, Sector 2, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA SECTORULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dui Poligrafiei nr,4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1. Bucureşti 


Obiectul lucrării:"Eficientizare şi modernizare a sistemului de iluminat public în Parcul 
Regele Mihai I (fost Herăstrău)” 


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Direcţia de Mediu cu 
nr.8424/30.08.2018 şi completată cu documentaţia înregistrată la Direcţia de Mediu cu 
nr.11369/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării " Eficientizare şi modernizare a sistemului de iluminat public în 
Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău)" prin utilizarea aparatelor de iluminat cu 
tehnologie LED în coordonare cu sistemul de supraveghere video”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.598R/1645634 din 
09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr.18047/29.08.2018 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 2404/23.11.2018 emis de Administraţia 
Străzilor, Aviz Aviz nr.5780/29.08.2018 emis de Administraţia Monumentelor şi 
Patrimoniului Turistic, Aviz nr.440/M/2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi 
stradale (Distrigaz Sud, E-distribuţie Muntenia, Netcity, Metrorex, Telekom, Radet, 
Societatea de Transport Bucureşti), lucrarea constă în: 

• Lucrări privind canalizaţia de fibră optică ce va fi comună cu reţeaua 
electrică de iluminat public; 

• înlocuirea reţelelor electrice subterane de iluminat public existe 
spaţiile verzi din Parcul Regele Mihai I (fost Parc Herăstrău Noi 
Herăstrău Vechi şi Parc Mioriţa)- conform planuri anexă; 

• înlocuirea stâlpilor de iluminat public existenţi în Parcul Regele Mih 
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• Schimbarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi, 
pentru asigurarea fluxului luminos necesar unui trafic pietonal în siguranţă pe 
timp de noapte; 

• CD şi tablourile electrice ALPAB existente în spaţiul verde, se vor 
moderniza şi se vor securiza; 

• Se vor repoziţiona stâlpii care nu sunt poziţionaţi în aliniamentul aleilor; 

• Racordarea noilor stâlpi la reţeaua electrică; 

Traversarea zonelor carosabile se va realiza prin tubulatura de subtraversare 
existentă sau prin foraj orizontal dirijat. In zonele de spaţiu verde, săpătura 
se va realiza la adâncimea de 0,8m, lăţimea săpăturii va fi de 0.4 m. După 
terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea iniţială. 

2. Urmare a verificărilor efectuate pe teren în data de 23.09.2018 şi 09.12.2018 
s-au constatat următoarele: 

- Traseul lucrărilor traversează spaţii verzi şi alei pietonale existente în Parcul 
Regele Mihai I (fost Parc Herăstrău Nou, Herăstrău Vechi şi Parc Mioriţa), parc ce se 
află pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, poziţia 832, cod B-U-a-A-18802. 

în proximitatea lucrărilor sunt localizaţi arbori din diferite specii, cu diametrul 
cuprins între 15 şi 100 cm, arbori/arbuşti ornamentali, plante ornamentale, gard viu. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

Se avizează înlocuirea reţelelor electrice subterană de iluminat public ş 
introducerea reţelei de fibră optică ce va avea traseu comun cu reţeua electrică de 
iluminat public, fără avizarea lucrărilor la echipamentele supraterane (conform avizului 
nr. 440/M/2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale); 

La începerea lucrărilor se va transmite Direcţiei de Mediu - PMB graficul de 
execuţie a lucrărilor; 

în proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual, utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin păstrarea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 -Reţele tehnico-edilitare. Condiţii de amplasare; 

Este interzis: secţionarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea 
lucrării, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arbori, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, 
înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului şi refacerea marcajelor pentru biciclişti-acolo unde ele există; 
în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul 
domeniului public unde se execută lucrarea care va conţine condiţiile de lucru pe timp 
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friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea 
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Executantul lucrării, respectiv beneficiarul avizului sunt răspunzători de 
nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 598R/1645634 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planurile anexă, precum şi în baza avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Exp. Daniele iSCU 

/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI " 


Direcţia de Mediu 



1«1B 231* | SABBitOOlM MPPtUH-i 


Nr.9172,11389 /1661284,1683497, 


=Vh DEC 2018 


CĂTRE, 

DOMNUL 

Strada 


. sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr 44, sector 2, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Branşament energie electrică pentru imobilul situat în strada 
Ramuri Tei nr.24A, sector 2, Bucureşti ” 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1661284/18.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9172/19.09.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1683497/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11389/26.11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării “ Branşament energie electrică pentru imobilul situat în strada 
Ramuri Tei nr. , sector 2, Bucureştf, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie 

Muntenia SA, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu 
nr. , avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi planuri 

anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizarea unui branşament electric nou trifazat - 3x25+16C, pozat 
subteran. Traseul branşamentului electric proiectat va avea lungimea de 20 m şi va 
porni din cutia de siguranţă-CS existentă în dreptul imobilului cu nr. din str. Ramuri 
Tei, va continua prin trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă până în dreptul imobilului cu 
nr. , Ia BMPT 50A proiectat, ce va fi amplasat în proprietatea imobilului alimentat, la 
limita cu domeniul public, cu acces din acesta. Pozarea cablului electric proiectat se va 
realiza la adâncimea de 0.8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018, s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.5500 

httpJAwww.pmb.ro 


















în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în timpul execuţiei lucrării, în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit 

Insp. Daniela VOINESCU 


Red:D.V ./3exJ17 12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe silexul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

_ 27. DEC 2016 - 


Nr.11333/1682719/ 


•* 




;; 


ROMÂNIA 

1 ai B ÎOIBI SĂPBĂTORtM ImpOEUNÂ 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr, 11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1. sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea:"Branşament de gaze naturale pe str. Şoseaua Străuleşti nr.2, 
sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1682719/21.112018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11333/22.11.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament de gaze 
naturale pe str. Şoseaua Străuleşti nr. , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare 
nr. , Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia,Telekom, Netcity-Telecom, 
Radet, Luxten), Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, pozat 
subteran, din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm, cu lungimea de 15,0 m (14,0 m în proiecţie 
orizontală) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul nou proiectat se 
va racorda la conducta de gaze naturale OL 08" existentă în carosabilul străzii Şos. 
Străuleşti. Traseul branşamentului proiectat va traversa carosabilul, trotuarul şi 
platbanda de spaţiu verde, în dreptul imobilului cu nr din Şos. Străuleşti, la 4,0 

m de limita de proprietate dreapta. Lăţimea şanţului de pozare â conductei de gaze 
naturale proiectată va fi de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a branşamentului va fi între 
0,5 - 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării există platbandă cu vegetaţie şi arbori plantaţi în aceasta, 
localizată între limita de proprietate a imobilului cu nr. din Şos. Străuleşti şi trotuar. 
Faţă de arborii din această platbandă se va păstra distanţa conform normativelor în 
vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
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pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor condiţii: 

- în proximitatea arborilor din spaţiul verde menţionat, lucrările de săpătură se vor 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde din platbanda existentă între 
limita de proprietate şi trotuar 

- în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii din 
proximitate, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin 
biologic, înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora 

- Dacă în timpul execuţiei lucrării, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor 
din proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul 
lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic 
în cauză printr-o solicitare punctuală depusă la PMB-Direcţia de Mediu. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv refacerea platbandei de spaţiu verde. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
avizul de traseu al administratorului domeniului public, în care se specifică condiţiile de 
lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti”. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 

Sim -* fiSS 


întocmit, 

Insp. Dantela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11356/1683348/. 

21 DEC, 2Mb 



ROMÂNIA 

t9ta 201BI SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


CĂTRE, 

DOMNUL 

Strada nr sector 4, Bucureşti 

' i 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şoseaua Electronicii nr 44, sector 2, Bucureşti 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

B.dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada 
Lanternei nr. sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de DOMNUL ’ înregistrată la P.M.B. 

cu nr. 1683348/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11356/23.11.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Alimentare cu energie 
electrică a imobilului din strada Lanternei nr. , sector 2, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz tehnic de racordare şi Fişa de soluţie nr. 1 din 02.11.2017 emisă de 

E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. “misă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom 
Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament electric subteran monofazat nou prin pozarea unui 
cablu de tip 1x10+6C din LEA JT — linia electrică aeriană de joasă tensiune existentă pe 
stâlpul din trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din strada Lanternei, în dreptul limitei de 
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proprietate cu imobilul nr. 54. Lungimea traseului de pozare va fi de 13 m (10 m coborâre 
de pe stâlp + 1 m trotuar) până la BMPM - blocul de măsură şi protecţie monofazat ce va 
fi amplasat pe proprietate, la limita de proprietate cu acces din exterior, conform planului 


din 03.08.2018. Pozarea cablului electric 


anexă la Certificatul de Urbanism nr. 


subteran se va realiza în trotuar, in şanţ deschis, la adâncimea de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr 3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 209/13" L” din 03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
$imona-l 



întocmit, 

Insp. Danie CU 



RediD.V.7 4ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMÂNIA 

I *li 20111 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr.11359/1683397J 7».0£t.2mi 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1 , Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str.Constantin D. Aricescu 
nr.40, sector 1, Bucureşti u 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1683397/22.11 2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11359/23.11.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branşament 
de gaze naturale pe str Constantin D. Aricescu nr. sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1* Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu 
planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. 

Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 
şi soluţia de acces anexă emise de Distrigaz Sud Reţele, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom 
Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3,5 m (2,5m în proiecţie orizontală) şi a 
unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gâze 
naturale din OL 0 4", RP, existentă în carosabilul din str. Constantin Aricescu. Traseul 
de pozare a branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în 
dreptul imobilului cu nr din str. Constantin Aricescu, la 0,5 m de limita de proprietate 
dreapta a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela^piNESCU 


Red:D V.J 3ex717.12.2018 - prezentul aviza fost postat pe sile-ul PMB 

httD://www.omb.ro/inst Uut ii/ţ>rimafiai f i]irectii/dlre ctl a mediu/avize arbo ri i n consuMarefavize a rbori in consyjţare.pţţp 


pe data de „.. 


21 DEC 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.11362/1683381/. 


Mmm 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 



ROMÂNIA 


1 tl B 20181 SAfteATOfftM jMPPEUKÂ 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe strada Luptătorilor nr.< , 
sector 1, Bucureşti" 


Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nrl683381/22.11.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.11362/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării "Branşament de gaze naturale pe strada Luptătorilor nr. , 
sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. , Ordin de lucru 

nr. şi Acord de acces nr. emise de 

Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, , Clasarea notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr 
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity- 
Teiekom, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, 
Dn 32 mm, pozat subteran în domeniul public, având lungimea de 5,0 m (4,0 m în 
proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 
125mm, existentă în carosabilul din str. Luptătorilor (conform planului anexă la 
Certificatul de Urbanism). Traseul branşamentului de gaze naturale proiectat va porni 
din punctul de cuplare la conducta existentă în carosabil, va subtraversa parţial 
carosabilul şi trotuarul, în dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare- 
măsurare care va fi montat în firidă, la 0,5 m de limita de proprietate din partea stângă a 
imobilului. Lucrările de pozare a branşamentului de gaze proiectat se vor executa prin 
săpătură manuală în şanţ deschis, iar adâncimea de pozare a branşamentului de gaze 
naturale propus va fi de minim 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că 
pe trotuarul aferent imobilului din nr. ' din str. Luptătorilor există spaţiu verde sub formă 























de platbandă cu lăţimea de 0,8 m şi lungimea de 4,0 m, in care există vegetaţie sub 
formă de gazon. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Refacerea suprafeţei de spaţiu verde (platbandă) la finalizarea lucrărilor. 
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării, 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr 3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmii, 


Insp. Daniela VOINESCU 


/şe^. 


Red;D V. V 3ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 

http7/ww w. p mb.ro/instilutl l/orimana /direcli i/directia modiu/avize a rb ori in conS4JltaFB/a^iz # arbori in 
pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


îi! 

ROMÂNCA 

191B ÎOtfl i SĂflBĂTOftlM iMPOttrHi 


Nr. 11392/1683679/. 


■27; DEC 20it 


CĂTRE, 

S.C. ANTOPREST ACTIV SRL 

Bulevardul Ghencea nr. 24, bl. C88B, parter, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4 r sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Reabilitare reţea de distribupe gaze naturale pe Aleea Snagov, 
sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ANTOPREST ACTIV SRL, înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1683679/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11392/26.11.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Reabilitare reţea de 
distribuţie gaze naturale pe Aleea Snagov, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. * din 

19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu nr. * emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi 
stradale, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• conducta proiectată PE 100SDR11 Dn 125 mm va fi pozată pe Aleea 
Snagov şi se va racorda la conductele existente pe Aleea Snagov în punctele de cuplare 
(după intersecţia cu conducta PE100SDR11 Dn 90 mm şi înainte de branşamentul 
imobilului nr. 25 Aleea Snagov - fost Neajlovului nr. 59-63), pe o lungime totală de 27 m; 

• lăţimea şanţului de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fi de 
0,6 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea în conducta existentă vor fi 1,2 x 

Bd Regina Efisabeta nr 47. cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021305.55.00 
http:tfwwwpmb.ro 
















1,5 x 1,2 m. Adâncimea minimă de montare va fi între 0,9 m de la generatoare 
superioară a conductei. 

2 Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie/arbori afectaţi de 
lucrare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. _... din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit, 

- , Insp. Daniela VOjNESCU 

2 ide a# 

Red;D.V. ./ 3ex./17.12.2018 - prezentul aviz a Tosi postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 

i g i e soia i sărbătorim Împreună 

Nr. 11534/1685526/ ^ ^ ^ ~” ~ 

Către: SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA 

B-dul Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Cooperativei nr. 20 A, sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1685526/29.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11534/03.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Cooperativei nr. 20 A, sector 5" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 349m (3,5m domeniul public + 345,5 dpmeniul 
privat), astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Cooperativei, prin carosabilului 
drumului de servitute a imobilului alimentat, la aproximativ 2,5m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui situat la limita de proprietate din partea stângă a proprietăţii, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


BUCUREŞTI 



ROMANIA 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



2 1 DEC m 


RedP.RJ3ex.-20, 12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www pmb ro/inslitulit/pnmaria/directit/directia_mediu/avtze_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare php . pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
=27 DEC 20» 


Nr.11768/1689262 



ROMANIA 


19IS roia 1SĂRBĂTOOIM l^POţUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa Nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Matei Basarab, nr.i , sector 3, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
Domnul înregistrată la P.M.B. cu nr.1689262/12.12.2018 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr.11768/13.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Matei Basarab, nr. , sector 3, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism 

nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

pianul anexă, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr. 

, avize emise de administratorii reţelelor tehnico edilitare şi stradale, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu 
electric 3x150+95N, pe un traseu de lungime 82,0 m care porneşte din CD- Enel 2064 
existentă pe trotuarul aferent nr. impare din str. Matei Basarb, în dreptul imobilului cu 
nr. , străbate trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu nr unde va 
continua pe terenul proprietăţii până la noile firide de distribuţie şi contorizare - FDCP 
şi bloc de măsură şi protecţie ce se vor monta în incinta imobilului alimentat. Cablul 
electric va fi pozat subteran în şanţ deschis, executat manual cu o lăţime de 0,4-0,5 m, 
iar adâncimea de pozare va fi de 0,9-1,2 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti. 

3. în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se ae află în "Zone protejate", zona 
38 - Labirint prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, se vor 
respecta condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu emis de 
administratorul terenului unde se execută lucrarea, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 
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